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' leveres fra lager med: 


Aluminium dækliste på underrammen 
Firepunktslukning 
P. V. C. tætningslister 

| Imprægnering af karmens yderside 
Grunding 


Aluminium-persienner 
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Arkitekt Bent Moudt, M.A. A. 


Eenfamiliehus, Ingvar Hjorthsvej 11, Virum 


Priser pr. 1. januar 1959 


Størrelse Lysnings-' Glasfalsmål | Glas VEESE 
Udv. karm-mål| 7 areal tykkelser g 
I ype ØR BR 
h b m? mm mm mm kg 
1170 | 1180 E 0,97 1004 | 1014 3 >> 


Pris ab fabrik 
Fyr excl. glas 
incl. persienner & 
netto kroner 


Specialstørrelser leveres efter opgivne mål 


PERSPEKTIVA 


VESTERBROGADE 18 - KØBENHAVN (V - C. 7407 


Jylland: A/S Tømrermestrenes Høvleværk, Hjortensgade 23, Århus, telf. 2 71 00 


HOGANAS 


GLASEREDE 
FACADEKLINKER 


UGLASEREDE 
GULVKLINKER 


SINTREDE 
GULVFLISER 


GLASEREDE 
LERRØR 


ILDFASTE 
MATERIALER 


SYREFAST 
STENTØJ 


Facadebeklædning på Caltex-station, Tagensvej 


A/s STEN- & KLINKER-KOMPAGNIET 


Frederiksberg Allé 18-20 
København V - Hilda 2012 


INNERIABER 


SKOLEBORDE I STÅL 
KNÆFRI 


Leveres også i 1-mands og sammenbyggede 


Model 56-K 
med stoleophæng 


Bordplader i: Stolesæder og -rygge i: 
lys bøg lys bøg 
mahogny mahogny 
plastic teak 
padouk padouk 
teak (alle sæder og rygge pånittede) 


"Y's EJBY SAVVÆRK, EJBY 


A. Aabye Madsen 
Model 54-K TELEFON EJBY 50 


med eller uden stoleophæng 
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ERINDRINGSLISTE 


Licht und Gestaltung 
Medlemsmøde i Akademisk Arkitektforening, Københavnsafde- 
ling og Dansk Arkitektforening tirsdag den 24. februar kl. 20 i 
Kunstindustrimuseets sal. 

Den tyske arkitekt Hans Hermann Giebeler, der er en af de 
tyske arkitekter, der mest har beskæftiget sig med lys og be- 
lysning, vil i sit lysbilledforedrag bl. a. behandle problemerne 
i forbindelse med koordinering af lystekniske og rumformgivende 
grundprincipper. Mødet afholdes i fællesskab med Lysteknisk 
Selskab. 


Akustiske problemer i kontorhuse 

Robert B. Newman, U. S. A., holder et foredrag Current Problems 
in Office Building Acoustics in the U.S.A.: Privacy, Background Noise, 
and Partition Design. Mødet arrangeres af Dansk Akustisk Selskab 
og afholdes i auditorrum TT på Danmarks tekniske Højskole, 
Øster Voldgade 10G2?, København, fredag den 27. februar kl. 20. 


D.A.L.'s repræsentantskabsmøde 

Repræsentantskabsmødet afholdes lørdag den 7. marts kl. 10 i 
Kunstindustrimuseets sal, Bredgade, København. Interesserede 
medlemmer kan overvære mødet. 


Offentlig projekt-konkurrence om en skole i Birkerød 
Afleveringsfrist: 20. april 1959. 


Den private have i og omkring byerne 

Fællesrådet for havekultur og landskabsgartneri afholder De 
anlægsgartneriske fags dag mandag den 23. februar i Teknologisk 
Instituts festsal. Der holdes en række foredrag om haver, om 
anlæggelse og vedligeholdelse m. m. Møderne begynder kl. 9 
Øørslutter ca. kl. 17. 


Rettelse 

Ved en fejltagelse var der kommet forkert tekst under ESF. 
Foghts annonce i nr. 3 (side A 63). Den rigtige tekst er: »Bjørne- 
borg” tæppet. Størrelser: go x 130, I1g0, x 200, 170 x 240 og 
møbelstof: ,,Indiaf. 
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Hus i Kalundborg, arkitekt M.A.A. Arne Jacobsen 
Glarmester: Emil Nielsen, Kalundborg 


POLYVERBEL vinduesglaskvalitet 
POLYGLASS spejlglaskvalitet 


W. Røper-Petersen 


Overgaden n. Vandet 45-47 
København K Tlf. Central 9260-13060 


Se UGD side 186-187 


rLAMOL 


mod BRAND 


imprægnering og Flammesikring af 
brændbare Materialer med specielle 
FLAMOL-Typer. 


Disse omfatter bl. a. brandbeskyttende, skumdannende Maling, 
som er et Resultat af aarelange Forsøg efter Retningslinier, der 
betegner et Brud med tidligere Principer og udgør et epokegø- 
rende Fremskridt paa Brandimprægneringens Omraade. 


Desuden FLAMOL til Behandling af specielle Emner som Juletræer, 
Fyrregrene, Træuld m.v. samt Materialer til Scenebrug og Deko- 
rationsformaal: Kulisser, Vægtæpper, Papir, Karton o. lign. 


Bestaaet Statsprøveanstaltens Forsøg efter nyeste Normer fra Sta- 
tens Provningsanstalt i Stockholm. 


Forlang Brochurer med yderligere Oplysninger 


"Is KYMEIA 


København NV Tif. C. 7516-17 


Glentevej 61 


Special- 


persienner i letmetai og stål 


KESS 
Montage af udvendige aluminium-solskærme, 
Københavns amts sygehus, Glostrup. 
Arkitekterne, S. A. F.A. Martta Ypyå, 
Ragnar Ypyå og Veikko Malmio. 


Leveret special-persienner i letmetal og 
udvendige solskærme af aluminium samt 
mørklægningsgardiner og gardinstænger 
til Københavns amts sygehus i Glostrup. 


DANSK RULLEGARDIN INDUSTRI 


VED H. PERSSON 
GI. Kongevej 143, V. . Tlf. Eva 6144-6145 . Vester 5180 


Persienne monteret i koblet vippevindue og koblet 
torammet vindue kan ses på vore stande nr. 658 og 
659 i Byggecentrum. 
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Hospitalsplanlægning 


Den nyeste udvikling | 
Med The Journal of the Royal Institute of British Årchis 
tects som kilde bringer vi et referat af et foredrag, holdt | 
R.I.B.A. Foredragsholderen, R.Llewelyn Davies, er for- 
mand for ,,Nuffield Foundation Division of Architectura! 
Studies? . 


Det er vist karakteristisk for faget, at vi arkitekter ikk 
altid er hurtige nok til at lære af vore erfaringer — vi 
gør alt for ofte de samme fejl. Arbejdet i R.I.B.A.g 
videnskabelige udvalg er med til at udrydde denne 
fejl ved at inspirere os til mere sammenhæng i vor 
tankegang og derved sætte os i stand til at yde mere 
i vort arbejde for samfundet. Når vi her skal diskutere 
fremskridtene inden for engelsk hospitalsbyggeri, fore- 
slår jeg, at vi først ser tilbage på, hvor vi stod, da in+ 
stituttet for 4 år siden holdt en konference om hospi- 
talsplanlægning, og så forsøger at se vore nyeste tan—+ 
ker i forhold til dem, der fremkom dengang. 

De fremskridt, der i løbet af de sidste 4 år er sket 
inden for hospitalsbyggeriet er man kommet til ad! 
3 forskellige veje: 
1. Praktisk erfaring med hensyn til hospitalsprojek- 

tering og -konstruktion. 
2. Undersøgelse af problemerne i forbindelse med 

hospitalsplanlægning. | 
3. Ændringer inden for medicinsk praksis og social- 
medicinske fremskridt. 

Naturligvis kan man ikke uden videre sige, at den 
og den udvikling hidrører fra den og den faktor — de 
griber ind i hinanden, men det er praktisk at se ske- 
matisk på dem. 

På grund af den begrænsede tid skal jeg her kon-! 
centrere mig om de fremskridt, der er sket med hen- 
syn til vore ideer om hospitalsplanlægning i sin helhed. 
Der er også sket ændringer i vort syn på projektering 
af de enkelte afdelinger, men jeg kommer kun ind på 
dem, hvor de berører den samlede plan. Jeg vil be- 
skrive det forskningsarbejde i forbindelse med hospi- 
talsprojektering, som jeg selv har deltaget i — ikke 
fordi det er bedre end så meget andet, som er frem- 
kommet i de senere år — men simpelthen fordi jeg 
kender denne udvikling. 

Planen til ,,Princess Margaret Hospital" i Swindon 
er et tydeligt udtryk for 1954-konferencens tanker, og 
den viser også, hvordan nogle af disse tanker er æn- 
drede i de mellemliggende år — for projektet er lidt 
efter lidt blevet ændret i overensstemmelse med ny- 
indvundne erfaringer. 

Projektet er blevet beskrevet som ,,tændstikæsken og 
tebollen" — sygestueafdelingerne ligger i ,,tændstik- 
æsken”, en kompakt blok med to hold sygestuer på 
hver etage med adgang fra fælles, centralt beliggende 
trapper og elevatorer. Alle de andre afdelinger ligger 
i ,tebollenf, en énetages bygning, som breder sig ud 
fra sygestueafdelingen i plan med dens stueetage. 
(Som følge af grundens hældning er den i Swindon 
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udformet i to planer). Hovedformålet med denne ud- 
formning var at give disse afdelinger størst muligt 
spillerum til udvidelser og ændringer — det drejer sig 
om behandling af ambulante tilfælde, skadestuer, ope- 
rationsstuer og røntgenafdelinger — her er et sådant 
spillerum i høj grad nødvendigt, og det går tabt, hvis 
de placeres i en etageblok. Rigtigheden heri er allerede 
tydelig at spore. Under udarbejdelsen af Swindon- 
projektet har vi gentagne gange måtte ændre og udvide 
disse afdelinger, men det har været let at gøre det uden 
at gribe forstyrrende ind i udformningen og uden at 
forsinke byggeriet. 


ARKITEKTER M.A,A, 
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NÆSTVED MØBELFABRIK A/S 


Swindon Hospital set fra syd 
Arkitekter: Powell og Moya. 
Konsulent: Llewelyn Davies 
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Oprindelig havde sygestueafdelingen 7 etager. I den 
bygning som i dag er under opførelse er der kun i 
etager. Hvad er grunden til denne ændring? Den ka 
føres tilbage til alle de tre faktorer, som jeg tidligere 
har nævnt. For det første viste de seneste forsknings- 
resultater tydeligt, at der kræves langt færre senge til 
en bestemt befolkningsmængde end man regnede med 
for 5 år siden. De først fremkomne tal — for Northainp- 
ton og Norwich — er resultatet af vore banebrydend 
undersøgelser, som er foretaget med det formål at 
finde frem til en pålidelig metode til at registrere an 
tallet af sygdomstilfælde i en bestemt befolknings- 


EJNER LARSEN OG 4. BENDER MADSEN 


Gulvbelægning er en tillidssag 


"il Københavns amts sygehus i Glostrup valgtes linoleum- og vinylgulve. Vor gulvbelægnings- 
'fdeling spænder over en lang række gulvbelægningsmaterialer som f. eks. linoleum, vinyl, gummi 
»g kork. Vi kan derfor på neutral basis hjælpe Dem at vælge netop det guivbelægningsmateriale, 
ler opfylder kravene ved hver enkelt opgave. Vore teknikere er Dem gerne behjælpelig ved 


øsning af specialproblemer. 
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Nuffield experiment sengeafdeling 
Larkfield Hospital 


gruppe. Da disse tal første gang blev offentliggjort, 
blev de mødt med nogen skepsis, men siden da har 
andre foretaget adskillige undersøgelser efter de samme 
metoder. Den første, som blev foretaget af Oxford 
Regional Hospital Board for Reading-området efter 
samme demografiske principper som Northampton- 
og Norwich-undersøgelserne, gav et resultat, som gan- 
ske svarede til vore. Der arbejdes stadig på en anden 
undersøgelse for det stærkt industrialiserede Barrow- 
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de tidligere omtalte, og de tal der kan angives herfi 
er kun omtrentlige. Der foretages adskillige andre 

dersøgelser i forskellige områder, og inden længe 

vi have et pålideligt billede af behovet for hospitals 
baseret på befolkningen og på de kendte demografis! 
faktorer. Det er vist ikke nødvendigt at understre! 
hvor værdifuld en sådan rettesnor vil være for hos 
talsbyggeriet, den vil fjerne mange af de skuffelser « 


Magasin leverer - 


Mellem de mange møbler. Magasin 
har leveret til det nye amtssygehus 
er også det 6 meter lange 


konferencebord af palisandertræ 


Mågasin monterer = 


” forstærkercentral, der arbejder uafhængigt af igang- 


"Og lyden er fra 


nm . . 
Nordens mest moderne og imponerende sygehus stiller de stør- 


iste krav såvel på det medicinske som det tekniske område... 
iMed stolthed har B&O løst den store opgave med lydteknik- 
uken. Fabrikkens ingeniører har bl. a. 


y 


Lstallationer til sengebordene på sygestuerne — hvert bord er fak- 


konstrueret helt nye in- 


utisk en lille central, som patienterne på bekvemmeste vis selv 
kan" betjene. Det hele er samlet her: Programvælger, styrkekon- 
Strol, kaldekontakt til sygeplejersken og en lyskontakt... 

IMan møder B&O-installationer overalt i det enorme sygehus- 
kompleks; lige fra den skønne kirkesal i auditoriet til patien- 
iternes hyggelige dagligstuer, den hypermoderne spisestue for 
|læger og andre funktionærer og i elevbygningen, hvor de søde 
i sygeplejersker hører gymnastiklærerindens kommando, doktorens 
(belærende foredrag i auditoriet eller den rytmefaste musik i 
kfestsalen... 

"B&O har diskret været med overalt, hvor der var behov for 
det lydteknisk perfekte — ! 


Det smukke auditorium, der kan benyttes til guds- 
tjenester og foredrag, kan med opslåede porte (de 
mørke felter i baggrunden) udvides til også at om- ; 
fatte den store hal bagved. Auditoriet har sin egen enter. — B&O har fabrikeret dem... 


værende programmer... 


A 97 


Sygehusets arkitekter har tegnet de sær- 
lige højttalere, der findes i alle daglig- 
stuer og rygestuer for oppegående pati- 


"Det danske 
kvalitetsmærke 


anlæg i elevbygningen, 


benyttes som kirkesal... 


sengebord kan præstere... 


tjenester, foredrag, optræden etc... 


En ung, kvindelig patient, der har været indlagt på 
Københavns Amts Sygehus i Glostrup siden det åbnede, 
har været "en begejstret »lytter« af, hvad det nye 


Ingeniører fra B&O konstruerede 
splinternye installationer til senge- 


bordene på sygestuerne, raffinerede 


i spisestuen, i patienternes 
dagligstuer og i auditoriet, som med 
sit særlige forstærkeranlæg kan 


Portør Kaj Ringstrøm betjener kommandocentralen, der 
består af flere paneler, som hver indeholder forskellige 
programmuligheder. Der er indbygget to radioappara- 
ter (progr. | & 11), pladeskifter, båndoptager samt til- 
slutning til auditorieprogrammet, der består af guds- 


BANG & OLUFSEN A/S 


det tidsspilde, som hospitalsprojektering hidtil har haft 
at slås med. 

Med disse undersøgelser for øje besluttede man i 
Swindon at reducere antallet af senge noget, men ned- 
skæringen af sygestueblokkens etageantal skyldtes ho- 
vedsagelig andre grunde. 

Som følge af Nuffield-undersøgelsen besluttede man 
at udforme sygestueafdelingerne bifokalt, d.v.s. at 
man placerer to afdelingers sygestuer således at de får 
fælles udenomsbekvemmeligheder. Herved opnår man 
mindre enheder, som giver basis for nært samarbejde 
på selve afdelingen, samtidig med at de rent admini- 
strative enheder bliver større og mere effektive og 
økonomiske. Sygestueafdelingen i Swindon har samme 
udformning som Musgrave Park-projektet med to 
20-sengs enheder lagt sammen til en 40-sengs afdeling, 
og den har 80 senge på hver etage. Denne beslutning 
bevirkede, at man straks kunne nedskære det antal 
etager, man hidtil havde regnet som nødvendigt til et 
bestemt antal senge, og dermed nedskære omkost- 
ningerne betydeligt. 

Endvidere førte de praktiske erfaringer under pro- 
jektets udarbejdelse i forening med en ændring i de 
rent medicinske synspunkter til, at føde- og børne- 
afdelinger flyttedes fra hovedbygningen. En sådan 
flytning af fødeafdelingerne blev foreslået af Molander 
på konferencen i 1954, og de argumenter, som den- 
gang talte herfor, er senere blevet underbygget af 
farerne for hospitalsinfektioner som stammer fra or- 


Luftkonditionering 


Ventilation 


Vandbehandling 


K.A.S. GLOSTRUP 


ganismer, der er modstandsdygtige over for antibic 
tica. Under projekteringen besluttede man, at all 
børn, hvadenten det drejede sig om pædiatriske, ki 
rurgiske eller special-tilfælde, skulle anbringes. på e2 
afdeling indrettet specielt med henblik på deres beho? 
og med stuer, hvor mødrene kunne være hos dere 
syge børn. Da mellem 10 og 12 procent af alle hospi 
talspatienter er børn, betød en flytning til en særli: 
afdeling en betydelig nedskæring af den store syge 
stueblok. 

Ved 1954-konferencen blev det bemærket, at det 
seneste udvikling inden for hospitalsprojektering mec 
en mere koncentreret udformning af de enkelte af 
delinger meget vel kunne føre til, at man igen begyndte 
at interessere sig for énetages hospitalsbyggeri. Detté 
er sket både i Amerika og i England. Det ny hospita. 
i Wexham Park, Slough, er et eksempel herpå. Op- 
rindelig var Slough-hospitalet projekteret lige som 
Swindon-hospitalet med en sygestueblok i mange eta- 
ger. Men da det var nødvendigt at bygge i etaper. 
måtte man have to sygestueblokke; grunden var end- 
videre meget flad, og som et alternativ undersøgte 
man derfor mulighederne for et énetages byggeri. Det 
viste sig at give kortere transport-tid end etagebygge- 
riet, foruden at det havde åbenbare fordele i forbin- 
delse med byggeomkostninger og bygningernes fleksi- 
bilitet og betød en lettelse med hensyn til opførelse 
i etaper. 

Sygestueafdelingerne i Slough bygger på Nuffield- 


Til dette Nordens største og mest moderne sygehus har vi in- 


denfor alle vore 3 specialer haft en lang række store opgaver. 


| 
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og Tørring 


Vi kan f. eks. nævne ventilations- og luftkonditioneringsanlæggene til: 
Hovedkøkkenet Vaskeriet 
Kapellet 


Østre sengefløj 


Vestre Sengefløj Østre behandlingsfløj 


Elevboligen Kedelcentralen 


Vandbehandlingsanlæggene til: 
Kedelcentralen og Vaskeribygningen 
Fysiurgisk afdelings badebassin og 
elevernes friluftsbassin og 


Tørreanlæg for glasvarer 


lent&£Cco 


Vojensvej 8 . 


København . Valby £ (01)70 13 90 
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Administrationsbygning for 
A/S De Danske Sukkerfabrikker. Arkitekt M.A.A. 
Peter Hvidt & O. Mølgaard-Nielsen 


Københavns Amtssygehus i Glostrup 


Arkitekterne YPYA, YPYA & MALMIO 
i samarbejde med arkitekt M.A.A. Jørgen Maglebye. 


Til disse 5 


imponerende 


bygningsværker, 


alle fuldført 
i 1958, er benyttet 
ialt 600 tons 


LUMINIUM 


til døre, vinduer, 


Risø Atomstation. 
Arkitekt M.A.A. professor Preben Hansen i 
samarbejde med arkitekt M.A.A. Paul Niepoort 
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tage og facader m.m. 


Sygeplejeboligen, Københavns Amtssygehus i 
Glostrup. Arkitekter Ypyå, Ypyå & Malmio i sam- 
arbejde med arkitekt M.A.A. Jørgen Maglebye 


NORDISK ALUMINIUM % 


Borgergade 18 &x Minerva 4312 


UMINIUM COMPANY og A/S NORDISK ALUMINIUMINDUSTRI, OSLO 


i i for: A/S NORSK AL 
Enerepræsentanter, salgskontor og teknisk oplysningskontor for: A/ D CANADA, SCHWEIZ, HOLLAND, TYSKLAND, SVERIGE 


ALUMINIUM UNION LIMITED, LONDON. Formidler salg fra værker i NORGE, ENGLAN 


EEG 1 


planen i Larkfield, men de er lagt vinkelret på hin- 
anden, således at man får en centralt beliggende ho- 
vedindgang og en halvt tillukket gårdhave med ud- 
gang fra hver afdeling. Opholdsrummene, som ligger 
centralt i den L-formede plan, vender ud mod denne 
have. En kort gang fører fra hver afdeling ud til hospi- 
talets ,,hovedgennemgang". Slough er et slående eks- 
empel på, hvordan det virkelige livs praksis kan nyde 
godt af forskningens resultater og bruge dem på 
en helt ny måde. Da vi i Nuffield-gruppen begyndte 
at arbejde med, hvordan man kunne gøre hospitals- 
byggeri mere koncentreret og økonomisk, tænkte vi 
ikke på hospitaler i een etage — det var på det tids- 
punkt en tanke, som var ude af takt med tidens ideer. 
I dag afventer vi de resultater, som man vil anvende 
i et tilfælde, som går ud fra modsatte forudsætninger — 
det drejer sig om St. Thomas Hospital på en stærkt 
begrænset grund i London, hvor det vil være af væ- 
sentlig betydning at bygge i højden. Man har her for 
nylig med et meget opmuntrende resultat foretaget et 
interessant eksperiment for at afgøre, hvorvidt de 
principper som ligger til grund for Larkfield-projektet 
vil kunne imødekomme dette hospitals behov. 

Jeg har hidtil talt om, hvordan forskning, praktisk 
erfaring og ændret medicinsk indstilling dels har be- 
kræftet, dels modificeret de tanker vi for 4 år siden 
arbejdede ud fra. Men i hospitalsplanlægning er det 
ikke tilstrækkeligt at være å jour med hvad der sker. 
Fra den dag da arkitekten begynder at projektere et 


hospital til den dag hvor det indvies kan der gå fr: 
5 til 10 år, og derfor vil et hospital, som projektere! 
på basis af de ideer man har i dag, sandsynligvis være 
10 år bagud for sin tid den dag, da det skal tages 
brug. Vi må derfor bestræbe os på at se på fremtiden: 
eventuelle krav, når vi planlægger. En ny faktor, som 
antagelig vil få indflydelse på vore dispositioner 
fremtiden, er de modstandsdygtige stafylokokker. 
Problemerne i forbindelse med hospitalsinfektione? 
syntes for 5 år siden at være ved at uddø, — i dag ei 
det atter et spørgsmål, som man i høj grad må tage | 
betragtning. Det medicinske forskningsråd har et sær! 
ligt udvalg, som beskæftiger sig med at fremme forsk; 
ningen på dette område, og dets resultater har alleredé 
vist sig i hospitalsprojektering. Især har det arbejde, 
som er gjort af dr. Blowers i Middlesbrough og al! 
dr. Shooter og andre på St. Bartholomew-hospitalet, 
allerede ændret vore synspunkter på udformningen a/ 
operationsstuer, og man kan forvente, at de vil havé 
endnu større og mere almengyldige virkninger på 
hospitalsbyggeriet. Vi vil måske blive nødt til at ar- 
bejde med et stigende antal enestuer, med det som 
amerikanerne kalder individuelle" behand- 
lingsmetoder. Det betyder, at den medicin, de instru- 
menter 0o.1., som skal bruges til behandling af er: 
patient, steriliseres og derefter udelukkende bruges,ti 
denne patient, så længe han er på hospitalet. Dett 
vil kunne medføre øgede opbevaringsmuligheder 
nærheden af hver patients seng og en tilsvarende ned 


Snerre 


Ordre nr.1319: Københavns Amts Sygehus, Glostrup 


Leveres desuden 
med riflet overflade 
og også med kobberfolie 


Fordelen ved Phønix Alurol ligger i, at aluminiumfolien på fabrikken 
svejses sammen med mineraluldstagpappen. Der sikres herved den aller- 
bedste klæbning mellem aluminium og tagpap og opnås lavere fremstil- 
lingspris end tilsvarende tækninger. b 


Å 100 


Til tagdækningerne på det nye 
amtssygehus er også anvendt 
PHØNIX ALUROL,,G" 
med aluminiumsoverflade 
som vist på billedet. 


ALUROL. 


A/S PHØNIX 


Tagpap og Vejmaterialer 


THE CRITTALL MANUFACTURING CO. LTD. 
BRAINTREE - ENGLAND 


ALUMINIUMSVINDUER BRONCEVINDUER 
STÅLVINDUER 


Eneforhandler og leverandør af aluminiumsvinduer til amtssygehuset i Glostrup: 


C. 1377 H.J.WENGLER København 
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Nuffeld experiment enhed 
Musgrave Park Hospital 


skæring af afdelingernes store opbevaringsrum. Der 
er ikke tvivl om, at nødvendigheden af at bekæmpe 
hospitalsinfektioner i høj grad vil fremskynde den her- 
skende tendens til at centralisere de rum, som anven- 
des til funktioner som sterilisation, opbevaring af lin- 
ned og opvask. 

I den kirurgiske afdeling i Musgrave Park, som blev 
projekteret som forsøg i forbindelse med Nuffield- 
planerne, lavede vi en sterilisations-afdeling, som 
skulle betjene hele dette hospital med dets 600 senge, 
med undtagelse af kirurgernes instrumenter. Dette er 
et forsøg; vi havde kun lidt at gå efter, da lignende 
afdelinger er ukendte i Storbritannien. Vi har i sinde 
at benytte erfaringerne herfra til at se på de kompli- 
cerede problemer i forbindelse med funktion og plan- 
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Københavns Amts Sygehus, Glostrup 
Årkt. Ypyå, Ypyå og Malmio 
Ingenwørerne Birch & Krogboe 


FOG & MØRUP A/S NØRREGADE BER K 


lægning, som opstår, når man skal overføre en centra. 
lisering af hjælpefunktionerne til et eksisterende hospi 
tal. Vi har allerede lært, at planlægningen af en sådar 
afdeling kræver store og omfattende forarbejder. Gen. 
nem et helt år samarbejdede hospitalets læger og syge: 
plejersker med os — vi havde møder hver fjortendt 
dag for at klarlægge, hvad en sådan fællesafdeling skulle 
dække, hvis den effektivt skulle erstatte de eksisterendé 
lokale lagre og sterilisationsafdelinger. Afdelingen er 
nu i funktion og leverer alt hvad der skal anvendes på 
alle hospitalets afdelinger færdigt til brug. I løbet af 
de kommende 2 år skal vi undersøge, hvor man kar! 
sætte ind med forbedringer af afdelingens udformning 
og indretning for at gøre den så effektiv som muligt! 
tk Fremtidig planlægning vil også blive præget af deé 
meninger, der hersker om fremtidens hospitalsbelæg 
ning, og om den rolle hospitalet vil komme til af 
spille rent socialt. En undersøgelse vedrørende de 
medicinske behandling, som for nylig er foretaget ul 
Oxford Regional Hospital Board, er af betydelig in= 
teresse. Den viser, at mens man kan vente en vari 
nedgang i antallet af patienter inden for en lang rækk 
sygdomme, er det ikke sandsynligt, at der vil blive 
nogen nedgang — der vil endda kunne blive tale om em 
stigning — i antallet af ulykkestilfælde. Det moderne 
samfund og alle arter præventiv medicin er ikke i stanc 

til at forhindre, at livet i hjemmet — og på gader o 

veje — bliver mere og mere farligt. Som følge heraf e 

det sandsynligt, at skadestuer og afdelinger for ulydi 


Spisesal monteret med centura armatur E 2101 


… CC 8822 
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I Friskluftriste på taget (vestre behandlingsbygning) 4 Afkastningshætter på taget (v. behandlingsbygning) 


2 En af afkastningshetterne, der er placeret i hospita- 5 Et kik ind i maskinrummet på taget af mellembygning 


lets haveanlæg 6 ,,Man md sno sig sagde ålen" — en lille del af det 
3 Udsugningsventilatorer 1 tagetage (vestre behand- store kanalsystem, hvortil der er anvendt 152000 kg 
lingsbygning)) materialer 


K.A.S. €lostrupæ den hidtil 


største ventilationstekniske 
opgave 1 Danmark 


Luftkonditioneringsanlægget på Københavns Amts Sygehus, Glo- 
strup, blev en interessant og krævende opgave. — Tegne- og be- 


regningsarbejdet til parcel I og II blev påbegyndt den 2. januar — reg 
1954. —-Montagearbejdet blev påbegyndt den 1. juli 1954. Nordisk SEN SNE = : 
Ventilator Co. har udført 374 tegninger, hvorefter der er udført El SKS ÆSKE es : 


É KS RD] 
og monteret 152 tons kanaler, og der er benyttet 87 ventila- 
Nordisk 


i - i - tilsammen 
torer varierende fra CL-200/D til CN 125070; som ti ; RER NE 
transporterer 595.795m/time. Kølekapaciteten :600.0o00okcal/time., fabriker i Næstved 


| VAT NORDISK VENTHATOR CO AT 
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i om 


Slough Hospital, Wexham Park 
Arkitekter: Powell og Moya 
Konsulent: R. Llewelyn Davies og John Weeks 


kestilfælde vil få større og større betydning i fremtidigt 
hospitalsbyggeri og vil kræve langt mere indgående 
studier end hidtil. Andre undersøgelser — herunder 
vore undersøgelser af omfanget af ambulante tilfælde 
og en undersøgelse, som for nylig er foretaget af pro- 
fessor McKeown af hvilke typer patienter, der befandt 
sig på hospitalerne i Birmingham-området — tyder på, 


at det vil være nødvendigt at skabe forskellige former 


Københavns amtssygehus, Glostrup 
Arkitekter s.A.R. Ypyå, Ypyå og Malmio 
Elevbygningen 


| 
| 


for ophold for indlagte patienter. Udover afdelinger 
som er udstyret og indrettet til at yde den bedst tænke 
lige pleje og behandling, vil man få brug for syg 

afdelinger af mere rekreationspræget art. Og man v 
også få brug for dag-hospitaler, hvor folk kan komme 
under behandling uden at behøve at blive indlagt 
Cowley Road dag-hospital i Oxford er bygget me 
henblik på geriatriske tilfælde, og man har også e€e 
hvilehjem, hvortil ambulante patienter sendes, nå: 
behandlingen på afdelingerne er overstået. Funktionel 
af denne art skal kunne opfyldes i fremtidigt bend, 


M 
byggeri, især da man i fremtiden skal kunne behandle 
i hvert fald en del af de psykiatriske tilfælde på dé 
almindelige hospitaler. | 
I England er vort udgangspunkt for et hospitals: 
byggeri patienten og de mennesker, som skal arbejde 
der. Vi forsøger at udforme vore hospitaler ud frå 
hensynet til mennesket, ligegyldigt om det drejer sig 
om en 20-sengs afdeling eller om en afdeling, hvor er 
lille gruppe læger skal behandle ambulante tilfælde! 
Vi har måske været lidt langsomme til at erkende nød- 
vendigheden af, at der også lægges vægt på effektivi 
teten og endnu mere på hygiejnen og sikkerheden fo 
at centralisere de mindre personlige funktioner so 
sterilisation, vask o.l. I Amerika har man ikke tøvet p 
disse punkter. Det er min personlige mening, at den op 
fattelse, som ud fra menneskelige hensyn bygger på en 
opdeling i mindre grupper, er den rette, og at vi bø 


Monteret med FIONIA-døre fra 
DANSK MØBELPLADE- & FINÉRFABRIK 


Odense Aktieselskab København 
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K.A. S. i Glostrup. Arkitekterne Ypyå, Ypyå og Malmio Ss.A.R. 


Bevægelige vægge ved auditorium 


Kværkeby, Sjælland . Telefon Kværkeby 90 


gø Norge Sverige 
Afdelingskontor Widerøe's verksteder . Oslo Aktiebolaget Otal . Gåteborg 
Rosengaarden 14 A, København K . Tlf. PA 72 Telefon 44 7890 Telefon 40 33 81 
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Københavns Amts sygehus, Glostrup. Elev boliger og skole 
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Arkitekter: Ypyå, Ypyå & Malmio 
Rådgivende civilingeniører: Chr. Ostenfeld & W, 
Entreprenører og ingeniører: Fæster & Hansen 
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- Tufein & Koch 


"marts 


BYS DDI, 


Reception lørdag den 28. februar kl. 10-12 


i Sagførernes Auktioner's lokale Farvergade 6 


Plan af Slough Hospital 
Det er endnu ikke opført 


o 
Æ 
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holde fast ved den, men jeg tror, at det vil være muligt  seres — måske endda endnu mere end tilfældet er 
at forene dette med en stærk centralisering af hjælpe- dag. Men en centralisering af forsyninger og behold: 
funktionerne. Jeg tror på, at enhver funktion, som ninger, som f. eks. linned, kan gennemføres uden a. 
først og fremmest angår mennesker, bør decentrali- vs man svækker denne opfattelse. | 


ELEKTRISKE 


INSTALLATIONER 


KEMP & LAURITZEN A/s 


VESTER VOLDGADE 9 . KØBENHAVN V. . SENTRALE FS 
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Københavns 
nye 
Amtssygehus 
i Glostrup 
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«GEM maskiner 


på danske 
hospitaler 
skaber hygiejne, 
arbejder med 
minimal 
arbejdskraft, 

er driftssikre og 
økonomiske i 


brug. 


De to billeder 
viser: 

1 «GEM 8-valset 
sektions-mulde 
og 

1 «GE kemisk 


tøjrensningsanlæg. 
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Interiør fra renseriet 


LEVERANDØR TIL Y DETEKGESDANSKERHOE 
AK TIESEESKAB ET 


Aaeorg EK Acthiase Å 


VORDINGBORGGADE 2 . KØBENHAVN Ø . CC "9 043 
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Glasfiber til akustisk kontrol i hospitaler 


Både læger og sundhedsmyndigheder er enige om 
den store betydning, det har at beskytte syge mennesker 
mod støj. Derfor er det af den største vigtighed, at 
man gennemfører den mest effektive lydisolering i 
sygehuse for at beskytte patienterne mod alle de 
utallige støjkilder, der optræder i disse store bygninger. 

Blandt lægfolk beskrives støj som uønskede lydfæno- 
mener, og enhver af os husker fra sygdomsperioder, 
hvor generende praktisk taget alle lyde virker på et 


Leverandør til K.A.S. Glostrup: 


Rustfri borde - hylder - vaske 
Rustfri varmeskabe - kogere - autoklaver. 


Alt rustfrit til moderne storkøkkener 


Forlang det bedste - det er altid det billigste! 


Hospital Central de las Fuerzas 

Armadas, Caracas, Venezuela. 

I dette meget moderne hospital er 
anvendt 50000 m2? fiberglas fliser å 
til akustisk regulering 


| 
sådant tidspunkt. Særlig slemt irriterer og distrahere! 


støjen de syge, hvis den er af en høj og vedvarende 
karakter. Det kan ligefrem virke forværrende på 
sygdomsbilledet ved at give en akut nervøs trætheds; 
fornemmelse. | 
Der er tusinder af lyde i vore hospitaler. Mang 
af dem bliver ikke engang opfattet — på grund a 
vanens magt — af læger, sygeplejersker og gangperso- 
nalet, men set fra patienternes standpunkt er de 


AKTS. RUSTFRI STAALMONTAGE . SANDTOFTEN 10, GENTOFTE . TLF. 877611 
REEF 
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Udført akustiklofter på 


NESAS administrationsbygning 
SEAS, Haslev 
F.L. Smidth & Co. A/S, Valby 


Ss A | A Cc oOo U Ss T || Cc General Motors, Sydhavnen 


Å a Ford Motor Co. 
Brandsikre akustiklofter 


Københavns amts sygehus i Glostrup 
Stabil ophængning 


Let nedtagning og genopsætning 


OTTO S. JENSEN HAMMERICHSGADE 14, V . TELEFON PALÆ 7415 - 7515 
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allerhøjeste grad uønskede. Gennem døgnets mang 
timer bevæger et hundred- eller tusindtalligt persona! 
sig rundt på gangene; senge og bårer med patient 
trilles til og fra behandling; der anrettes mad, klirre 
med instrumenter. Alt dette ville ende med enerws 
rende larm og spektakel, hvis de akustiske problem 
ikke var løst på forhånd. | 

Beskyttelse i form af gennemført lydisolering 
derfor en nødvendighed i moderne ro Een 
tioner. Og af de mange forskellige materialer, dé 
anvendes til dette formål, er fiberglas — foruden & 
være et af de nyeste — tillige blandt de mest effekti 
og mest anvendte. Et stadig større antal hospitalé 
verden over benytter denne form for »lydkonditi 
meringes | 

Blandt eksemplerne er nogle af verdens største o! 
derfor også mest vanskelige at beskytte i støjmæssii 
henseende. Således det kæmpemæssige Centralhosp' 
tal de la Fuerzas Armadas i Venezuela, der er se | 
af regeringen, militærhospitalet i San Bartolomé o! 
marinehospitalet i Peru, det store veteranhospital 
Manila på Philippinerne og Kommunehospitalet | 
Toledo, Ohio. 

Til lydisoleringen på disse hospitaler har man ar! 
vendt fliser eller større tavler af fiberglas i størrelse 


Hospitalet i Caracas. Køkkenet kan være en alvorlig støjkilde, men i PP til 11/4X1 1/4 m. I pladerne er der masser 
dette tilfælde er det effektivt støjdempet med glasfiber på loft og vægge  glasfibre, mindre i diameter end et menneskehår 
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AGDAL-tag 


TACOBEST 
SPECIALASFALT 
AGDAL-FOLIE 


Yderligere oplysninger og tilbud | 


sendes uden forbindende | 


Vore serviceingeniører er til 
disposition såvel under 


projektering som på byggeplads 


Københavns Amts Sygehus i Glostrup. Ca. 10.000 m? tag dækket med AGDAL 
Arkitekter: Ypyå, Ypyå og Malmio s.A.R. 
Rådgivende ingeniører: Chr. Ostenfeld og W. Jønson 
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PHILIPS CIRKULÆRE ARMATURER 


Philips salgsprogram for cirkulære arma- 
p turer spænder over 6 standardarmaturer til 
| 32 W og 40W cirkulære lysrør TLE, nem- 
lieltyperne GA, CD; GE og" GG. 


AÅrmaturernes stilrene udseende i forbin- 
delse med en lang række monteringsmulig- 
heder (ophængt i pendelrør eller stålwire, 
direkte på loft eller halv- eller helforsænket) 
har gjort dem anvendelige til mange 
belysningsopgaver indenfor kontor-, butiks- 


og hjemmebelysning. 


PHILIPS I/S VESTKRAFT, ESBJERG 


Gangbelysning i administrationsbygning udført med Philips 


cirkulære armatur CÅ 52-401 
Lysrør: TLE 40/32 gylden de luxe. 


GODT LYS 
vælg PHILIPS 
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Hospitalet 1 Caracas. I dette sengerum er loftet akustisk reguleret, 
hvilket tillægges den allerstørste betydning for patientens velbefindende 


Køleanlæg 


Til Amtssygehuset i Glostrup er leveret: 

Frysebokse i kødopbevaringsrum 

Fryseboks i diætkølerum 

Køleskabe i kantinekøkken 

Køleskabe i marketenderi 

Udleverings-køleskab for smørrebrød i koldt køkken 
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der er bundet sammen i form af en uigennemtrængeli 
masse af millioner af ganske bittesmå lufthuller. Nå 
lydbølgerne når dem, bliver de ganske simpelt absog 
beret 

De lydabsorberende plader findes med utallige ove 
flader, stribede, furede eller perforerede. I nogle ti 
fælde kan man få dem overtrukket med en gansk 
tynd plasticfilm. I dette tilfælde forplanter lyden i 
gennem den tynde hinde ind i de lydabsorberend 
fibre ved vibrationerne i de stramt spændte mer" 
braner. 


Fliserne eller pladerne kan enten klæbes direkt 
på loftet eller være udlagt på et ophængt system 
lette metalrammer. 


Fiberglas har en lang række fordele til lydisolering 
Det kan ikke brænde, er stabilt i sine dimensioner ' 
virker dekorativt behageligt. Særlig vigtigt for bruge! 
i hospitaler er, at det er af uorganisk materiale, ol 
at det ikke byder næring eller livsophold for bakterier 


og at det ikke absorberer lugt. 


Lydbølgerne opstår som bekendt ved en genstand 
fysiske vibrationer. Disse breder sig fra støjkilden p! 
samme måde som lyset fra en elektrisk pære; de til 
bagekastes fra hver eneste overflade, de ki 
indtil deres energi er svundet ind. Jo hårdere ove 


fladerne er, jo flere gange kan lydbølgerne gå frer! 


A Udleverings-køleskab for smørrebrød i koldt køkken 


4 Køleskab i marketenderi 


Specialfabrik for køleanlæg 


Leverance af køleanlæg til hospitaler landet over 


BRØDRENE GRAM X/, . VOJENS 


LECA er anvendt til: 


Færdigstøbte facadeelementer 

Isoleringplader indvendig på ydermure og kældervægge 
Lette mellemvægge i form af LECA mursten 
LECA-beton tagplader 


Tagisolering i form af løs LECA 


Facadeelementer (med forstøbning) fremstillede med isolerende 
LECA-beton vinder stadig større anvendelse inden for moderne 
nybyggeri. Næste gang, De står overfor projekteringen af en nybyg- 
ning, så undersøg i egen interesse fordelene ved at anvende facade- 


elementer fremstillet med isolerende 


LECA-BETON 


A/S Jydsk Lecaværk Øernes Lecaværk A/S 
Sverigesgade - Aarhus Vestergade 16 - København K 


Telefon Aarhus 33322 Telefon Central 525 


Opgiver nærmeste forhandler og giver alle ønskede oplysninger 


LECA FORETRÆKKES TIL MODERNE NYBYGNINGER 


Handels- & Kontoristforeningens hus. 
Facadeelement med isolerende LECA-beton 


bringes på plads 


Det er denne tilbagekastning af lyden, 
og det er den, der forårsager 


og tilbage. 
man kalder resonans, 
den uønskede lyd eller støj. 

Lydteknikerne har allerede på et tidligt tidspunkt 
opdaget, at en eller anden lyd godt kan være af ganske 
kraftig intensitet og alligevel ikke være alvorligt ube- 
hagelig i sig selv. Det er først ekkoet og resonansen, 
der giver vanskelighederne — ikke fordi de mange- 
dobler den oprindelige lydstyrke, men fordi de for- 
længer varigheden af den og får det til at lyde, som 
om den kommer fra så mange at det 
menneskelige øre opfatter den som forstærket mange 


retninger, 


gange. 

Det er kun meget få steder i et sygehus, hvor lyd- 
konditionering ikke er nødvendig, siger teknikerne. 
I Venezuelas Centralhospital måtte 50.000 m? dækkes 
med lydisolerende materiale af fiberglas, og man måtte 
anvende 12.000 m? til fødselsstiftelsen Conception 
Palacios og marinehospitalet 1 Peru. 

Ved hospitalsbyggeri møder man meget større 
støjmæssige problemer end ellers. Gulvtæpper, deko- 
rative gardiner og stoffer, der dæmper lyden i hjem- 
mene, på kontorer og andre steder, er banlyst på 
hospitaler af sanitære grunde. Her må man også have 
relativt hård og glat gulvbelægning og vægge, og så 
store vinduer, som konstruktionerne tillader. Natur- 


SAMTALEANLÆG 
FJERN-DIKTEREANLÆG 
BÆREFREKVENSANLÆG 


TELEFONICO 


KØBENHAVN NV - 


INGENIØRFIRMA - 


AS TG: 


| 
ligvis er det netop sådanne overflader, der i højest 
grad tilbagekaster lyden og mangedobler resonanse! 
og derved stiller store krav til lydkonditionerig. 
Det sted i et hospital, hvor det er vigtigst at ger 
nemføre akustisk kontrol, er de lange gange og korri 
dorer, fordi døgnets trafik gennem denne hovedfor 
bindelseslinie let forstyrrer patienterne i de tilstødend. 
sygestuer. Men det er også nødvendigt at anvend] 
lydabsorberende materialer i sygestuerne, i unde 
søgelsesstuer og laboratorier. | 
Alle disse steder er der kun een fri overflade uder 
kontakt med, hvad der ellers sker i værelset: loftet 
I al almindelighed er en lydisolerende behandling ai 
loftfladen i reglen også tilstrækkelig til at nå til e 
godt resultat. I enkelte tilfælde kan det dog væri 
nødvendigt også at anvende fiberglas plader elle! 


fliser på den øverste del af væggene. | 


I U.S.A. er lydisoleringsindustrien vokset mege! 
stærkt i de sidste tyve år — salget er tyvedoblet ti 
1957, hvor omsætningen androg 64 millioner dollar! 
(knap 450 millioner kroner) — svarende til et forbrug 
af 37 mill. m2 af alle typer lydisolering, oplyser 


Owens-Corning, Fiberglas Corporation, der er pioner 
på udviklingen af fiberglas. Også i fjor er forbruge! 
steget både i Amerika, Vesteuropa og det fjerne 
Kilde: Scannews. 
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Planlægning af operationsafdelinger 
IRUSSSAR 
erfaringsmateriale fra de senere års hospitalsbyggerier. 
indenfor operationsteknikken har udviklingen stillet store krav 
til BD AD KR Nogle medarbejdere 1 arkitektfirmaet 
York & skrevet herom 1 Architectural Record. 


er der under ret ensartede vilkår indhøstet et stort 
Især 


Sawyer har 


Et almindeligt hospitals operationsafdeling har en 
meget kompliceret arbejdsgang. Det er en af de vig- 
tigste afdelinger i et hvilket som helst hospital, og 
dets planlægning vanskeliggøres af de divergerende 
meninger og erfaringer, som de forskellige personer 
der er med til at bestemme, hvorledes afdelingen 
skal opbygges for at imødekomme alle behov. 


har, 


Før en rationel planlægning kan foretages af arki- 
tekten må der være enighed om afdelingens størrelse, 
dvs 


arbejdsmetoder, der skal anvendes i de tilsluttende 


antallet og arten af operationsstuerne og de 


rum. Administratorer, kirurger, anæstesister og opera- 
tionssygeplejersker må alle deltage i den forudgående 
og hvorledes den ind- 
rettes mest funktionelt. Arkitekten må have en ind- 
gående forståelse af de fremgangsmetoder, der skal 
benyttes og være sikker på, at de alle er blevet disku- 


analyse af, hvad der behøves, 


teret mellem de forskellige grupper, der skal arbejde 
i operationsafdelingen, og at konklusionerne er nået 
på grundlag heraf. 

Antallet og arten af operationsstuerne er den første 
vigtige beslutning. I et almindeligt hospital er der 
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en tendens til at have alle større operationsrum s 
ensartet indrettet som muligt for at lette arbejdsplane 
for de forskellige operationer. Fri gulvplads bør vær 
18x20 fod eller ca. 350 kv. fod. Mange kirurger o 
supervisors anbefaler 20X20 fod fri gulvplads. Selv 
planen for og udstyret af hver operationsstue er a 
hængig af et antal forhold såsom: (a) størrelse (h 
hvortil den skal anvendes (Cc) kontrolapparate 
udenfor stuen! (d) belysning, både almindelig o! 
speciel med henblik på operationerne" (e) intern 
meddelelsesmidler og signalsystemer" (f) elektronis! 
udstyr og dets advarselssystem: (g) ledninger o! 
slanger til brug for udsugning, ilt, kvælstof og kompri 
meret luft, (h) røntgenapparat, såvel røret sori 
kontrollen, transformatoren og den nødvendige bly 
beskyttelse, (i) plads til fjernsynsoptagelser, alminde 
lige levende billeder og lignende udstyr, (J) sikkerheds 
udstyr i særligt farlige områder, (k) skabe til materie 
forbindsstoffer etc. og opbevaringsplads for udstyr ti 
operationsbordet (1) nødvendige ure og belysning É 
filmsoptagelser. | 

Den hurtige udvikling af hjerte- og neuro- kirurgien 
har medført et behov for et eller flere ekstra storr 
operationsrum. Denne form for kirurgi kræver e: 
større antal kirurger, sygeplejersker og teknikere plu! 
en hel del ekstra udstyr, såsom hjerte- og lungemaski. 


1 Disse forhcid har så mange afskygninger, at de kun antyde! 
her 
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ner, nedkølingsudstyr etc., endvidere elektroniske 
instrumenter til at måle legemets funktioner, elektro- 
kardiograf, elektroencephalograf, apparater til måling 
af blodtryk, åndedræt, legemstemperatur etc. Nutil- 
dags indretter mange arkitekter et ,,instrumentrum" 
i tilslutning til eller imellem to store operationsrum 
til anbringelse af apparater, der kan eksplodere. 
Gulvet i et sådant rum hæves normalt ca. tre fod 
over niveauet for operationsstuens gulv. Gennem 
glasruder kan man fra instrumentrummet se ind i 
operationsstuen og ledninger og slanger m. v. føres 
fra instrumentrummet ind i operationsrummet gen- 
nem bøsninger i væggen. Instrumentrummet kan end- 
videre eventuelt anvendes til anbringelse af fjernsyns- 
kontrolapparater og advarselsapparater (hvis sådanne 
anvendes) røntgenkontrol etc. 

Når et hospital tages som et hele er den faktiske 
plads til patienterne kun en lille procentdel af hele 
Der 
Operationsstuerne vil i sig selv kun udgøre ca. en 
fjerdedel af det areal som afdelingen dækker, idet den 
øvrige del anvendes til plads, der er nødvendig i 
tilslutning til operationsstuerne, såsom til: 

Kontorer og andre administrationsformål, afdelin- 
gen hvor vask og desinficering af personalet foregår, 
opbevaringsplads for instrumenter, materiel, forbinds- 
storlertere, 
forberedelsesrum, hall, omklædnings- og toiletrum for 


arealet. samme gælder operationsafdelingen. 


laboratorium, opvågningsrum, vente- og 


de forskellige grupper af personalet, konference- og 


| 
| 
undervisningsrum og endelig forbindelseskorridore 
indenfor selve afdelingen. 

En analyse af de forskellige afdelinger, der er bag 
grund for denne artikel viser et areal på brutt. 
mellem 1115 kv. fod og 1585 kv. fod pr. operationsstu 
eller cystoskopiklinik (hvis en sådan findes) og afde 
lingerne kunne ifølge de foreliggende kommentareé 
bruge et endnu større areal til opbevaring af materia 
ler. F. eks. bliver en afdeling med 8 operationsstue: 
på 350 kv. fod i gennemsnit = 2800 kv. fodx4 = 
11.200 kv. fod, som må antages at være det areal, de 
bør være — hvilket svarer til 1400 kv. fod pr. operations 


stue, 

Operationsafdelingen kan naturligt opdeles i 3 zoner! 
alt efter det forskellige arbejde der udføres, og hvem 
der færdes i hver zone, samt hvor megen sterilitet 
der er påkrævet. En forudgående analyse af diss! 
zoner er lige så vigtig som afgørelsen af antallet o 


arten af operationsstuerne. 

Ydre zone. Administrative afdelinger og kontrolste 
for personalets adgang til afdelingen, patienterne 
modtagelse og eventuelle venten, indtil de kan over” 
føres til venterum i den indre zone, konference- og 
klasserum, omklædningsrum og receptionsrum. fo: 
personer;kdertikkefertpatientertete! 

Mellemste zone. Fortrinsvis arbejds- og opbevarings! 
plads. 
denne zone, men må ikke få adgang til den indre zone! 
Opvågningsrummet — hvis dette er en del af opera/ 
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tionsafdelingen — bør henhøre under den mellemste 
ellertydre zone. 

Indre zone. De egentlige operationsstuer, afdelingen 
til vaskning og desinfektion af personalet, venterum 
for patienterne, der endvidere gøres klar til operationen 
der. Al adgang udefra bør undgås. Her bør der være 
så absolut rent og aseptisk som muligt. 

Den ydre zones administrative afdeling er i de senere 
år blevet mere og mere vigtig. Kontorer er nødven- 
dige for operations-supervisoren, kontoristerne, som 
skal tage sig af arbejdsrytmen og kontorarbejdet, 
klinikens instruktør (navnlig hvis der er en sygepleje- 
skole) og eventuelt for lederen af afdelingens personale. 
Der må endvidere være plads til, at kirurgerne kan 
diktere til sygejournalerne. Og så må man ikke glemme 
patienten. Han er jo trods alt den vigtigste faktor. 
Hvem er ansvarlig for hans transport til afdelingen 
og på hvilken hbåre eller i hvilken seng? Hvordan 
bliver hans ankomst afkontrolleret og hvor skal han 
vente, hvis operationsstuen ikke er klar? Hvem har 
ikke set gangene foran en operationsstue fyldt med 
bårer, fordi der ikke fandtes tilstrækkelige venterum 
og plads, hvor patienten kunne gøres klar til opera- 
tionen? Endnu et forhold gør sig gældende, hvis en 
ambulant patient skal behandles. Der må så være 
et sted, hvor han kan modtages, vente, klæde sig af 
og på, og han må have adgang til toilet. 

De forskellige grupper af personalet må have et 
adgang til 


opholdsrum, et omklædningsrum og 


| 
| 
| 


toiletter — kirurger (såvel mandlige som kvindeligé 
sygeplejersker, teknikere, assistenter og plejere. For å 
få hele afdelingen til at virke gnidningsløst synes kafå 
og læskedrikke endvidere at være absolut nødvendig? 
Det er derfor ønskeligt at der er system i adgange: 
til at få sådanne forfriskninger. | 


Endvidere bør der være et konference- eller klasså 
rum til brug for interne møder og instruktionsmødej 

Adgangen til alle disse områder må ikke vært 
igennem selve operationsafdelingen, da folk komme 
og går i deres almindelige tøj og derfor ikke bør havt 
adgang til andre zoner førend de har skiftet klæde 
og sko. | 

Planlægningen og udstyret af den mellemste zon| 
er afhængig af de metoder hvorefter de tusinder &å 
forskellige slags materialer, der findes, er fremstille 
og skal opbevares. | 

Det er almindelig praksis, at det sterile hoveddepoti 
der findes andetsteds i hospitalet, er ansvarlig foj 
forberedelsen og autoklaveringen af alle forbindsstof/ 
fer m. v., handsker, sonder og flydende medikamente! 
til ydre brug. Opbevaringen af de ting, der skal anven| 


: 


des under operationer, bliver den kirurgiske afde! 


lings ansvar og passende plads må fremskaffes til e' 
forud bestemt kvantum af disse materialer. | 

Metoderne for behandling af kirurgiske instrumen 
ter har været genstand for adskillige undersøgelser 
navnlig på University of Pittsburgh (se The Modern 
Hospital, november 1955). De nye ultrasoniske desin- 


Alle senge på Europas mest moderne 
hospital er monteret med 
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Patienten får i enhver stilling den rigtige 
støtte under lænden — hvilestilling med 
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fektionsmetoder medfører, at man kan undgå en 
tids- og arbejdskrævende proces. De store udgifter til 
anskaffelse af sådant udstyr medfører imidlertid, at 
man sjældent har flere sæt udstyr af denne art, men 
derimod en samlet arbejdsplads, hvor mindre kvalifi- 
ceret personale kan blive oplært til under nøje opsyn 
at udføre arbejdet?. 

Den metode, der anvendes ved indpakning og 
sterilisering af instrumenter og andet tilbehør vil 
være afgørende for størrelsen, typen og anbringelsen 
af autoklaverne. Der må tages hensyn til, at der også 
behøves en alkoholsterilisator til cystoskoper, bronko- 
skoper og meget fine kirurgiske instrumenter, der 
ikke kan tåle ar blive steriliseret ved damp eller i 
meget høj temperatur. Endvidere må der tages stilling 
til, hvor og hvorledes instrumenterne skal opbevares. 

Passende opbevaringsplads må forefindes for (a) rene 
kirurgiske materialer, såsom ekstra gaze, plastre, 
bandager etc., (b) flydende medicin m.v. til såvel 
indvendig som udvendig brug og destilleret vand, 
(c) vigtig medicin og narkotika, (d) blod og opbeva- 
ring i bank af knogler, væv, øjne, etc. (€) radium og 
isotoper, der anvendes under operationer. 

Det synes umuligt at arrangere passende centralise- 
ret plads for udstyr, der tager megen plads og ikke 
anvendes hele tiden. Dr. Carl Walter har anslået, at 
der hertil gennemsnitlig behøves 80 kv. fod pr. ope- 
rationsstue. 

Den mellemste zone har endvidere plads til affald, 


Gymnastiksal, Københavns Amts Sygehus, Glostrup arkitekter: Ypyå, Ypyå og Malmio s.A.r. 
Lysstofarmatur type GO - 240LC for2 x 40 W lysrør, delvis indbygget 


i pladeloft. Tegnet af arkitekt M.A.A. Jørgen Maglebye. 


Å 124 


| 
| 


| 
snavset linned etc. og redskaber til almindelig rer 
gøring. 

Der må også tages passende hensyn til den plad! 
som behøves til anæstesien. I mange tilfælde vil ax 
bejdet hermed være fordelt over alle tre zoner. De 
behøves kontorplads og arbejds- og opbevaringsplad 
for instrumenter og materialer. Og vigtigst af alt 
det vel, hvor patienten forberedes til operationen 
fra et centralt sted til alle operationsstuer, fra venté 
rum til hver enkelt operationsstue eller i selve operå 
tionsstuen? Det erkendes, at der er visse risici fot 
bundet med at flytte bedøvede patienter og anæstesi 
udstyr. Venterum, hvor patienten forberedes i 
operationen vil medføre, at operationsstuen kan u 
nyttes mere effektivt, men kræver på den anden sid; 
flere anæstesister og sygeplejersker3. 

I de fleste tilfælde er opvågningsrummet blevet e 
integrerende del af operationsafdelingen. SER, | 
varierer mellem 17/, og 2 senge pr. operationsstué 
Der er nært samarbejde mellem anæstesiafdelingen og 


opvågningsrummet. 


2 Long Island Jewish Hospital og University of Californiå 
Hospital har eksempelvis en stor arbejdsplads centralt anbragt 


således at den kan betjene alle operationsstuerne. 


[SS 


Erfaringerne fra de forskellige afdelinger viser, at hvad de! 
oprindeligt var beregnet til forberedelsesrum ofte benyttes ti 


andre formål. (Se Grace New Haven Hospital, Mofitt Hospital 
University of California, Rhode Island Hospital). 
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Hvis der findes et laboratorium med en fryseafde- 
ling, bør dette være i nærheden af indgangen til 
operationsafdelingen, således at laboratoriets personale 
ikke behøver at komme ind i den indre zone. 

Mørkerum bør anbringes under hensyntagen til de 
operationsafdelinger, hvorfra de fleste film kommer, 
— normalt der, hvor der udføres cystoskopi, undersø- 
gelse af urinveje og ortopædi. Der bør være adgang 
til det fra en korridor, således at det ikke er nødven- 
digt at passere gennem operationsstuen. 

Den indre zone består af operationsstuerne og de 
afdelinger, der er nødvendige i direkte forbindelse 
hermed. Dér må tages stilling til, hvilke vaske eller 
kar, der skal findes til vask og desinfektion af perso- 
nalet og de bør anbringes så afstanden til operations- 
stuen bliver mindst mulig, for at chancerne for infek- 
tion efter rensningen bliver mindst mulige. 

De sagkyndige har diskuteret hensigtsmæssigheden 
af at have lokale, små steriliseringsrum. Tilbøjelig- 
heden til at centralisere arbejdsafdelingen og sterili- 
sationsudstyret og den ændrede teknik m. h.t. pak- 
ning af instrumenterne medfører, at det er mindre 
vigtigt at have sådanne lokale sterilisatorer. Afstands- 
forhold og arbejdsmetoder er faktorer, der er bestem- 
mende for, om decentraliserede arbejdsområder er 
hensigtsmæssige. Hvor sådanne områder findes, bør 
der være adgang for personalet for at supplere disse 
op med materialer og udstyr uden at gå gennem 
operationsstuerne. 


Det er behovet, der bestemmer, hvor stort et brutt« 
areal operationsafdelingen skal have. De seneste u 
viklinger tyder på, at afdelingerne kan gøres me 
effektive og få mindre afstande fra sted til sted, n 
der anvendes koncentrerede kvadratiske areale 
Denne tendens har haft indflydelse på anbringelse 
af operationsafdelingen i forhold til resten af hospit 
let. Afdelingerne flyttes nedefter til en lavereliggend 
etage, hvor der er større muligheder for at udvid 
og opnå den ønskede form, adskilt fra den sædvanlig 
snævert konstruerede plan for en sygeafdeling. Pla 
lægning indenfor kvadratiske arealer er også bleve! 
mulig på grund af samtidig udvikling af kunstigt ly! 
og luftkonditionering. Afhængighed af vinduer ti 
ventilation og lys hører fortiden til. Den bedst mulig! 


o 


EN ERNE 


langt bedre ad mekanisk vej, end når naturen råder! 

Anbringelsen af operationsafdelingen må endvideré 
være i overensstemmelse med hele transportsysteme 
i hospitalet, således at patienterne kan føres til og 
fra afdelingen med et minimum af færden genne | 
andre afdelinger. Dens anbringelse er også afhængi 


de kliniske laboratorier og hoveddepotet for materialer 
og udstyr. | 
En anden afgørende faktor for anbringelsen af opera= 
tionsafdelingen er fremtiden. Udvidelsesmulighederne 
Man må forudberegne måder og metoder, der tillader 


en naturlig udvidelse uden derved at ødelægge de 
(Teksten fortsættes side Å 130XY 


Københavns Amts Sygehus i Glostrup, arkitekter s.A.R. Ypyå, Ypyå og Malmio 


Skabe og paneler i sengefløjene udført i elmetræ 
Kr. Nielsen & Søn Maskinsnedkeri 
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Bygnings- og inventarsnedkeri 


Kontor: Stockflethsvej 11, F 


Telf. Fasan +7205 


21.700 mm 
facader 


leveret til 
Københavns ny Amtssygehus i Glostrup 


Detaille af facade udført med glatte fliser 


KØBENHAVNS AMTSSYGEHUS . GLOSTRUP 


Arkitekterne Ypyå, Ypyå & Malmio 
Rådg. ing. Ostenfeld & Jønson 


Detaille fra elevboligens facade 
udført af facadeelementer og glatte fliser 


Detaille af facade 
med profilerede fliser 


& BETONELEMENTFABRIK I/S 
INDUSTRISVINGET 2 - GLOSTRUP - TLF. 962701 


K. Å. S: ELEVBOLIG OG SKOLE . ARKITEKTER YPYÅ, YPYÅ OG MALMIO S.A 


DREJEVINDUER OG HÆVEDØRE 


IKTORIA 
IPPE 


INDUET 


VIKTORIA VINDUET - VESTERBROGADE 6C- KØBENHAVN V - TLF.: 
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Da Københavns amtsråd i 1949 nedsatte et udvalg 
med den opgave at udforme et program for et nyt 
sygehus i amtets vestlige del, rådede man kun over 
amtssygehuset i Gentofte, der med sine 1200 nor- 
merede senge ikke kunne klare det stadig stigende 
befolkningstal, der efter den anden verdenskrig og til 
da var steget fra 245 000 til 290 000 og iøvrigt i 
januar 1958 udviste 434 000 indbyggere. Efter indstil- 
ling fra dette udvalg vedtoges at udskrive en inter- 
skandinavisk arkitektkonkurrence om et projekt til et 
centralsygehus i Glostrup, hvor kommunen havde 
skænket en grund til formålet. 

Ved konkurrencefristens udløb den 1. marts 1951 
var der indkommet 45 projekter, og den 10. maj 
samme år fik vi meddelelse om, at det af os udar- 
»ejdede projekt havde vundet 1. præmie. Ca. et halvt 
ir senere fik vi af Københavns amtsråd overdraget 
projekteringen. Denne blev ledet af et af amtsrådet 


'RKITEKTEN-4-1959 


De to østlige sengefløje set fra ringvejen. I forgrunden den stensætning, der omslutter hele grunden 


Københavns amts sygehus i Glostrup 
Arkitekter: Martta Ypyå, Ragnar Ypyå og Veikko Malmio, s.a.r.2. 


nedsat byggeudvalg med administrationschef P. Stoch- 
holm som formand. 

Sygehuset skulle udformes som et centralsygehus, 
d.v.s. den enhed, der er nødvendig for effektivt at 
behandle vore mest almindelige sygdomme, og plan- 
løsningen var dikteret af kravet om koncentration i 
arbejdsgangen med de kortest mulige forbindelses- 
linier mellem de forskellige afdelinger og inden for de 
enkelte afdelinger med henblik på at opnå den mest 
tilfredsstillende driftsøkonomi og gode arbejdsforhold 
for personalet. 

At bygge sygehus er at skabe rammer for behand- 
ling. Disse rammer er i dag anderledes end for blot 
nogle år siden. Behandlingsafdelingerne vokser og 
bliver stadig mere komplicerede, og den syges seng 
svinder ind til en stadig mindre bestanddel af syge- 
husenheden. Ved projekteringen må der således eta- 
bleres et meget snævert samarbejde mellem arkitek- 


61 


Fe 


2000 


Beliggenhedsplan, 1: 


derefter bygning med hovedkøkken/å 


ig med skole, 
titut med laboratorier 0 


'e venstre hjørne ses elevboli 


sfløje til venstre… I øvestr 


- kedelcentral 0. 


e 
SS 


de to behandlin, 


gningerne med 
S spisesale, bag denne værksteder 0 


I midten hovedby 


vaskeri 0 


kapel 


(24 
S 


atologisk ins 


g endelig P. 


(6 
S 


Gu 


ver, ingeniører, administrationssagkyndige og de for- 
ikellige konsulenter, der som specialister har kend- 
ikab til de utallige praktiske faktorer et hospitals- 
sompleks rummer. 

I takt med lægevidenskabens enorme udvikling 
lølger den stadig større specialisering af lægestaben, 


(ler igen for den enkelte kræver et stadig større og 
nere kostbart udstyr. Det siger sig selv, at jo flere 
jenge man kan samle omkring disse faktorer, desto 
mere effektivt et sygehus — centralsygehus — opnår 
' Men disse udvidede behandlingsområder og 
|øvrigt mange andre faktorer, der knytter sig til be- 
[srebet et ,,centralsygehus", skaber til gengæld store 
Indre trafikproblemer, idet store afstande jo er ens- 
|betydende med kostbar arbejdskraft og -tid. En 
Inulighed for at imødegå dette og skabe et fornuftigt 
I»konomisk projekt er den strengt koncentrerede plan. 
[Amtssygehuset i Glostrup — som ethvert nyt sygehus 
Løvrigt må være det — er et forsøg på at løse disse 
[broblemer, som et sådant byggeri jo er overfyldt med. 
vi er tvunget til at finde frem til mere økonomiske 
'sygehusformer og herigennem omvurdere alt, som 
vedrører den syges behandling. I denne forbindelse 
[må vi ikke glemme — hvad vi let gør — at de tekniske 
muligheder i dag, lad det siden være et spørgsmål om 
ventilation, varme, belysning, materialer etc., er 
revolutionært helt andre, end dengang vor opfattelse 
af hospitalsprojektering udviklede sig. 

Således var i store træk grundlaget, da vi i 1951 
startede den projektering, som endte med de nu op- 
førte fire sengebygninger i 10 etager og de to hbe- 
handlingsbygninger i 4 etager grupperet omkring to 
trafikcentre indbyrdes forbundet med en krum mel- 
lembygning i 5 etager, der hovedsagelig indeholder 
lægekontorer og visse særlige behandlingsrum. Nord 
for og adskilt fra dette bygningskompleks er de se- 
kundære bygninger placeret med en sygeplejeelev- 
bolig i 10 etager med plads til 220 elever i hver sit 
værelse. I elevboligens stueetage er indrettet lokaler 
for centralskole, der samtidig tjener som sygepleje- 
forskole for Københavns amts sygehusvæsen. 


man. 


I bygningen for hovedkøkken og vaskeri er der på 
I. sal indrettet en funktionærrestaurant med opholds- 
lokaler m. v., hvor samtlige funktionærkategorier kan 
købe deres måltider. 

Ud over sygeplejeeleverne og de kirurgiske overlæger 
samt inspektøren er der ikke på sygehuset indrettet 
boliger for funktionærer. Det står enhver frit for at søge 
bolig efter ønske, dog har man fra sygehusets side 
disponeret over et antal lejligheder i de nærved be- 
liggende boliger opført af Glostrup boligselskab. 

Kapel og patologisk institut er ligeledes placeret 
nord for sygehuset således, at kørsel med rustvogne 
kan ske ad den offentlige vej nord for sygehusarealet. 
Til denne vej er ligeledes al økonomikørsel henvist, 
hvorfor kedelcentralen med de dertil hørende værk- 
steder også er placeret her. 

Samtlige bygninger er indbyrdes forbundet ved et 
tunnelanlæg, der igen får forbindelse med det nord 
for af staten projekterede sindssygehospital, der i øje- 
blikket er under opførelse. Det er meningen, at amts- 
sygehuset skal levere varme og damp hertil, ligesom 
centralvaskeriet også vil blive benyttet af sindssyge- 
huset. Endelig vil der på det lægelige område blive 
tale om et samarbejde de to hospitaler imellem. 

Det samlede bebyggede areal udgør ca. 14.000 m> 
fordelt med knap 8.000 m2 på hovedbygningen og ca. 
6.000 m2 på de sekundære bygninger. 

Det samlede bruttoetageareal udgør ca. 80.000 m>- 
fordelt med godt 58.000 m2 på hovedbygningen og 
knap 23.000 m? på de sekundære bygninger, medens 
det samlede rumindhold ialt udgør ca. 274.000 m3 
fordelt med ca. 198.000 m3 på hovedbygningen og 
knap 76.000 m3 på de sekundære bygninger. 

De foran nævnte trafikmæssige problemer er løst 
således, at al besøgstrafik er udskilt fra den øvrige 
trafik, idet de besøgende fra ringvejen ledes til ind- 
gangen syd om østre sengebygning til centralvente- 
hallen, hvor de besøgende kan opholde sig før be- 
søgstiden. Der er her foruden garderober og kiosker 
indrettet frisørsalon, bankfilial samt en lille restaurant. 
Fra ventehallen er desuden adgang til administra- 
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tionskontoret og endelig er der indrettet et auditorium, 
der også kan anvendes som kirkesal. Ved særlige lej- 
ligheder kan auditoriet sættes i forbindelse med vente- 
hallen, idet de store porte, der til daglig adskiller de 
to rum, er elektrisk drevne hejseporte. 

Adgangen til sengeafsnittene sker gennem syge- 
husets to trafikcentre. Besøgstrafikken ledes fortrinsvis 
ad trapperne til de tre første etager, medens man til 
de øvrige benytter elevatorerne, der i besøgstiden be- 
tjenes af førere. 

Patienttrafikken er opdelt i to grupper således at 
ambulante patienter har indgang fra vejen nord for 
hovedbygningen tii en særlig ventehal, der har for- 
bindelse til behandlingsafdelingerne og lægekonto- 
rerne, medens al indlæggelse, ligeledes ad vejen nord 
for hovedbygningen, sker via modtagelsesafdelingen 
i østre behandlingsbygning, hvor der foruden ambu- 
lanceindkørsel findes en særlig indgang for gående 
patienter. Den interne patienttrafik fra modtagelsen 
kan således, uden at krydse anden trafik, dels ske til 
østre trafikcenter og dels, gennem den krumme kor- 
ridor i mellembygningens stueetage, til vestre trafik- 
center. Endelig er afstandene for patienttrafik fra 
samtlige sengeafsnit til behandlingsafdelingerne, gen- 
nem trafikcentrenes elevatorer, de kortest mulige. 

Bygningerne er opført af jernbeton med facaderne 
beklædt med præfabrikerede betonfliser. Disse flise- 
elementer, støbte i stålform, består af en ydre for- 
støbning af hvid cement med tilslagsmateriale af 


Indgangen til ambulatorieventehallen ved hovedbygningens nordside. Man 
ser et udsnit af den krumme overbygning, der indeholder ventegangen til 
de forskellige behandlingsafsnit, bl. a. røntgenafdelingen 
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calcineret flint og en bagstøbning af isolerende lec 
beton. Fliserne er opsat i formen før betonstøbninge 

Om konstruktionerne iøvrigt skal kun fremhæves ( 
bærende dobbeltsøjlers princip, der er benyttet overa 
i behandlingsbygningerne, således at de lodrette rø 
installationer her er placeret mellem søjlerne. Det 
arrangement skulle give den størst mulige flexibilite 
idet man fremover må forudse ændringer dikteret ; 
den rivende udvikling, der finder sted på de lægelig 
og hospitalstekniske områder. 

De nu opførte sengebygninger, hvoraf de to er tag 
i brug, indeholder tilsammen 34 afsnit med hver 
sengepladser. Dette vil i 1960, når fløj nr. 3 og 4 
taget i brug give 782 senge. Der er i forlængelse 
den vestre behandlingsbygning mod nord afsat pla 
til evt. udvidelser. Bliver sådanne en realitet, 
hospitalets samlede kapacitet formentlig kunne bri 
ges op til fra 1000 til 1200 patienter. 

Fra starten har det været magtpåliggende for os 
skabe et interiør, hvor husets form og dets material 
talte deres eget sprog, således at de bærende konstru 
tioner og betonadskillelser etc. optrådte neutra 
medens træværk, metal, etc. blev kontrasten herti 
Samtlige vinduer, altandøre og alle indv. glasskill 
rum er udført i anodiseret, matpoleret aluminium, 
materiale, der skulle give mulighed for besparelser 
det driftsøkonomiske område. Iøvrigt er bogstavelig 
talt alt udv. metalarbejde såsom taginddækninge! 
ventilationshætter, jalousier, etc. ligeledes udført | 
aluminium. Hovedparten af naturtræsarbejdet, bl. & 
næsten alle døre, er udført i elmetræ. Lofterne 
akustisk regulerede med sanacustic-plader, d. v..| 
perforerede, hvidmalede metalplader, medens gu! 
vene for sengebygningernes vedkommende er belag 
med linoleum og for behandlingsbygningernes ved 
kommende med vinyl udlagt i baner. 

En alsidig og interessant opgave har det været | 
på sin vis en skole — at komme igennem. Mange n 
løsninger og eksperimenter er blevet holdt over dåbe 
og har under detailprojekteringen givet os rige erf; 
ringer til fremtidens opgaver. Og ikke mindst har v 
fået et værdifuldt indtryk af dansk byggeskik od 
fremfor alt af dansk håndværk og industris høje star 
dard. Vi er både teknikere og håndværkere tak sky! 
dige for deres store interesse for og medvirken til 
tilvejebringe de bedste løsninger på alle de mang 
problemer, der har været. 

Rådgivende ingeniører har været for de statisk 
konstruktioner Chr. Ostenfeld og W. Jønson og fe 
de tekniske installationer Birch & Krogboe. Havear 
lægget er udformet af havearkitekt Sven Hansen. 

Arkitekt M.A.A. Jørgen Maglebye har ledet vort ax 
bejde her i landet. Medarbejdere på tegnestuen ha 
bl.a. været arkitekterne M.A.A. Ib Johnsen, Kår 
Bjørnson og Ole Brincker samt arkitekterne Eval! 
Christensen og Erik Brabrand. 

Tilsynet på byggepladsen har været ledet af ark 
tekt M.A.A. Lunde Rasmussen i samarbejde med al 


kitekt M.A.A. Albert Jensen samt arkitekterne | 


Hansen og Knud Larsen. Ragnar Yp. 
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Kælderetage, behandlings- og sengebygninger 


Plan og snit, 1:800 
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'tueelage, behandlings- og sengebygninger 


lan og snit, 1: 800 
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Martta Ypyå, Ragnar Ypyå og Veikko Malmio: Københavns amts sygehus 1 Glostrup 
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r. sal, behandlings- og sengebygninger 


Plan, 1:800 
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3. sal, behandlings- og sengebygninger 


Plan, 1:6800 
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Snit og planer af elevbolig med skolelokaler Snit og planer af Patologisk institut 
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Snit og planer af bygning med hovedkøkken, vaskeri og spisesale Planer og snit, 1: 800 
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Det patologiske institut set fra sydøst. 


Bag de udvendige persienner i stuen findes sektionsstuerne og på 1. sal laboratorierne 


Køkken og vaskeribygningens sydfagade med hovedind- 
gangen til funklionærrestauranten, der disponerer over 
hele 1. salen. Brystningerne er pudset med kokssort 


lerracolpuds, medens de hvidgrå betonsøjler står ube- 
handlede 


edelcentralen med det sort- 


idsede raedlertårn set fra 


rdøst. I forgrunden værk- 


dsbygn 


ingen 


Å 


Ambulatorieventehallen med trappeforbindelserne til ventegangen på 1. sal. Bygningens krumme udformning er understreget af det hvide ,,frengerloft" 
medens den øvrige del af loftet er holdt i mørkegråt. Øvrige bærende dele er hvide med undtagelse af bagvæggen t. v. i billedet, der er ultramarinbl! 
(det er tanken at denne væg, der er ca. 12 m lang, senere skal benyttes til kunstnerisk udsmykning) 


Ambulatorieventegangen p 
I. sal. I baggrunden ve 
panelvæggen findes røntgen 
afdelingens behandlingsru? 
og til venstre i billed! 
terapiafsnittet 
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(Zentralventehallen for besøgende. I forgrunden de lave bænke der danner adskillelse ved garderoberne. I baggrunden t.h. en af kioskerne og midt 
! billedet ses udgangen til haven. T.v. ses auditoriet, hvor væggene er beklædt med teaktræ. Loftet er et nedhængt, hvidmalet tremmeloft, hvor- 


[ver belysningen er anbragt. De opslåede porte er malet i en stærk ultramarinblå Jarve, medens vinylgulvet er blågråt med hvid marmorering. 
|Zerudover er alt holdt i hvidt og sort. Dagslyset kommer gennem ovenlysene fra den ovenover beliggende lysgård mellem de to midterste sengefløje. Den 
ilektriske belysning (lysstofrør) er anbragt i selve de kegleformede ovenlys 
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Kabiner for lysbade 1 vestre behandlingsbygnings 
deretage. Bag væggen til højre findes de respektive 
klædnings lokaliteter 
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Hudsnit af restauranten for patienter og deres 
hydrørende. Pladeloftet og kassetteloftet har 
idet en grågrøn farve, medens endevæggen er 
|kseblodsrød. Gulvet er det samme SVIE 
g blågrdt) som er brugt andre steder i ie 
(| ingen 


Sygestuekorridor. T. v. sygeplejerskens vagt- 
kontor, hvorfra hun har overblik over hele 
gangen. Det fremstående murværk 1 forgrun- 
len samt bagvæggen er malet i en mørk far- 
»e, således at afsnittene i hver sengefløj til 
sin tid optræder med hver sin farve (blå, grøn, 
sød, gul) medens brystning og overdel i vagt- 
contor er kokssorte. Herudover er alt holdt i 
widt. Gulvet er belagt med marmoreret lino- 
eum i en grålig tone 


i 
i 
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Til højre, mellem dørene, ses betjeningstableau for operationsbelysning, el-kirurgi og aftapning af sterilt vand. Af bryderne for belysningen 
placeret i samme mønster som projektørerne. Mellem de indbyggede projektører ses fire spalter, hvorigennem studerende kan følge operationen. I 
er dog ikke alle operationsstuer, der har disse observationsspalter | 


Yderst til venstre ses oi 
døren ventilationsspalte 
hvorigennem udsugning 
foregår. I midten udsnit 
operationsstuens  udvend: 
profil med de indbyggede pr 
Jektører 


Eøgeskalsformet operalionsstue. Til en operation er normalt ca. ro af de 78 lamper tændt. Med fordelingen af lamperne over hele loftsfladen har 
irurgen de bedste muligheder for at få tændt netop de lamper, der giver det mest hensigtsmæssige lys. Gulvet er her belagt med en el-ledende gulv- 
ise af colo-vinyl i sort marmorering. Alle de 6 æggeformede operationsstuer er behandlet med stenemaille 1 en lysgrå farve. Bag operationsbordet 
”» foruden risten, hvor den friske luft føres ind også en række afbrydere til forskellige kirurgiske instrumenter 
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Funktionærrestauranten på 1. sal i køkkenbygningen. T.h. selvbetjeningsskranken. Bagvæggen næsten sort 


er mørkegrøn, 
holdslokalerne 


HEE 


og bag denne findes of 


Centralkøkkenet. De bærende dra: 
gere, der er malet blågrå, under 
støtter shedtagskonstruktionen. . 
baggrunden ses dels vogntogene 
som via en rampe kører til tun 
nelanlæget, og dels kantineop 
vasken (bag  glasskillerumme 
helt 3 baggrunden) 


E 


'ærbillede af selvbetjeningsskranken i funktionærrestauranten. Skranken er opdelt i to ensartede halvdele, således at ekspedition kan foregå fra to 
feder. Forsiden af de enkelte skrankeelementer er holdt i forskellige kulører, hvilket iøvrigt er den eneste farvedisposition i restauranten foruden bag- 
ieggene. Andet steds i salen forefindes indbyggede kaffe- og temaskiner, idet personalet køber en kop og derefter selv skænker efter ønske 
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Svenske énfamiliehuse 


Erik Thelaus: Nya svenska villor, ÅB Byggmåstarens For- 
lag. Stockholm 1958. 166 sider, ill. Pris sv. kr. 24.—. 
Sverige er Nordens etagehusland, og hovedparten af 
de småhuse, der trods alt bygges, er ikke tegnet af 
arkitekter. I den grobund kan småhusfloraen ikke 
blive særlig frodig, men man har før set, at planter 
på stengrund har sat de skønneste blomster. 

Det er ikke uden forventninger, man åbner en bog 
om svenske villaer. Men man skuffes. De fleste huse 
er ret store, bl. a. fordi det er denne kategori af én- 
familiehuse, arkitekterne beskæftiger sig med. Men 
det er som om de alle er formede udfra et ønske om, 
at gøre dem så særprægede som muligt. De er urolige 
i både plan og facader. Man savner det enkle og ud- 
tryksfulde fra det gamle svenske småhusbyggeri. 

Savnes den arkitektoniske kvalitet, så findes der til 
gengæld adskillige huse med charme — og det er jo 
ingen ringe egenskab. Man finder den bl. a. i en villa 
i Skåvde, tegnet af Hans-Erland Heineman. Også 
Erik Fribergers lille eksperimenthusområde i Gåteborg 
er et fint eksempel på, hvad opfindsomhed kan føre 
til. Det er en bebyggelse med værdifulde miljøegen- 
skaber. Det lille afsnit med sommerhuse er bogens 
bedste. Disse småhuse er arkitektonisk mere afklarede 
end villaerne og ofte berigede af en fin og morsom 
detaljering. Rolf Engstromers sommerhus på Såder- 
holmen er slet ikke til at stå for. 

Bogens opsætning er pæn. Billedtrykket er ikke alt 
for godt. Thelaus har forøvrigt illustreret sit forord 
med de nydeligste tegninger fra egen hånd. s. 


William Morris 


I december var Kunstindustrimuseet vært for den 
William Morris-udstilling, det engelske William Mor- 
ris selskab for tiden har cirkulerende i Europa. 

Det var ikke noget tilløbsstykke. Men for de rela- 
tivt få bogkunstinteresserede her i landet, var det 
en enestående lejlighed til at uddybe bekendtskabet 
med digteren, håndværkeren og socialisten William 
Morris. Det engelske klima synes i særlig grad at 
fremelske sådanne alsidige personligheder. Udstillin- 
gen belyste især hans arbejde som bogkunstner. 

Vi er ikke længere fortrolig med den formverden, 
Morris bevægede sig i. Hans stærkt dekorerede bog- 
arbejder vil på de fleste virke fortidige. Men gør 
man sig mere fortrolig med hans arbejder, studerer 
typografien, skriftens behandling, sidernes opbygning, 
det omhyggelige papirvalg o. s. v., erkender man hans 
kunstneriske styrke og lødighed. Hans form er så 
personlig, at den kun undtagelsesvis er blevet efter- 
lignet. Ikke desto mindre fik han afgørende betyd- 
ning for den typografiske udvikling i Europa. I slut- 
ningen af forrige århundrede var typografien stag- 
neret i en kraftløs og uinspireret form. Morris havde 
i mange år dyrket kunsthåndværket og den dekora- 
tive kunst og havde fundet fornyelse og inspiration 
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i studiet af middelalderens arkitektur og håndvæi 
Han fandt det derfor utilfredsstillende, at hans egi 
skrifter skulle typografisk formes i udvandet empi; 
Han måtte næsten naturnødvendigt søge tilbage 
middelalderens skrifter, for at finde sin egen Si 
Han gik så vidt, at han tegnede sin egen skrå 
Golden Type, med en italiensk antikvaskrift å 
1400-tallet som forbillede. | 

Hans betydning blev påpegningen af de kunst 
riske muligheder i et fordomsfrit arbejde med ty 
grafien. Han var en bogkunstens Nyrop, der skal 
et bogideal, en frodig og karakterfuld typografi m 
vægten lagt på de brugsmæssige kvaliteter. Det | 
Morris” fortjeneste, at der i dag er et livskraftigt mo! 
stykke til den kølige Bauhaus-typografi, der lægg 
vægten på det formale. 


| 
Finske boliger | 
Hans-J. Becker og Wolfram Schlote: Neuer Wohnbau | 
Finnland. Karl Kråmer Verlag, Stuttgart, 1958, 120 
86 fot. 112 tegn. Pris DM. 19.60. | 
Det urgamle bondeland Finland har endnu ik] 
oplevet den voldsomme industrielle udvikling, so! 
Danmark oplevede i slutningen af forrige FE 
Først i dag er industrialismen ved at trænge igenne: 
i Finland, som hidtil udelukkende har været indstill! 
på landbrug og skovbrug. | 
Finland står stærkt rustet til at møde den vol: 
somme ekspansion af byerne, som er et af den fren 
trængende industrialismes væsentligste kendemærke 
Finland har en stor og lykkelig chance for helt at und 
det usociale lejekasernebyggeri, som præger de fles' 
større byer i de klassiske industrilande i Europa, | 
som vi her i landet kender alt for godt. | 
Allerede for 15 år siden påbegyndte man en land 
planlægning i Finland, og i dag arbejdes der på 2 
egnsplaner. Det er finnernes store fortjeneste, at c 
rettidig har erkendt chancen og bevidst optaget deti 
arbejde. I modsætning til andre lande har man i Fir 
land ingen lovgivning om landsplanlægning, men ma 
har oprettet et landsplanlægningsinstitut, som koord 
nerer arbejdet med egnsplaner. Disse egnsplaner uc 
arbejdes på frivillig basis i et samarbejde mellem dc 
interesserede parter, kommuner, store industrifor! 
tagender, vejvæsen, jernbanevæsen, sociale instituti« 
ner 0. s. v., og dette arbejde resulterer i konkrete by 
planer og bebyggelsesplaner, som efter vedtagelse h« 
bygningsmyndighederne bliver stadfæstet ved lov. 
Det sociale boligbyggeri i Finland har i høj gra 
bidraget til den finske arkitekturs høje stade, og de 
foreliggende bog giver et varigt indtryk af, hvc 
stærkt boligarkitekturen hos dette folk må kunne på 
virke det mest konventionelle og idéforladte ,,sociale 
boligbyggeri i de store mellemeuropæiske lande — c 
virke inspirerende på boligbyggeriet i Danmark. 
Bogen gennemgår det finske boligbyggeri i fire a 
snit: Landsplanlægning, byplanlægning, bebyggelse 
planer og boligbyggeriet, og den er rigt illustreret me 
fme gengivelser af beliggenhedsplaner og lejlighed 
planer i letlæselig målestok samt med fortrinlige, stol 


»tografier. Afsnittet om boligbyggeri viser en halv 
es eksempler på det sociale boligbyggeri, som ud- 
sres inden for ARAVA-programmets rammer — en 
atsorganisation for boligbyggeri, som har til formål 
t fremme boligbyggeriet ved billige statslån. 

Bogen er typografisk meget smukt tilrettelagt. For- 
itterne er to unge tyske stipendiater, som har studeret 
å udvekslingsbasis ved den tekniske højskole i Hel- 
ngfors. Arbejdet var oprindelig tænkt som en beret- 
ing for venner og officielle instanser. Men det ind- 
amlede materiale voksede og udviklede sig til den 
religgende, fortræffelige publikation, som klart og 
oncentreret giver en prisværdig kortfattet, men fuld- 
ændig fremstilling af det finske boligbyggeri. a. 


(on grafisk årbog 

le grafiske Fags Årbog, 1958. Udsendt på Alfred Silco- 
lætz Forlag, København. 174 sider, illustreret. Teknisk til- 
(ttelægning : Den grafiske Højskoles formgivningskursus. 


|or typografisk interesserede indeholder bogen et stort 
2 værdifuldt stof, bl. a. udmærkede orienteringer om 
je nyeste tekniske hjælpemidler i den grafiske industri. 
t En artikel om typografernes fagsprog, skrevet af 
ivend Johansen, vil blive et kildeskrift for de ikke 
igfolk, der nu og da har ærinde i et bogtrykkeri. 
Hvad der dog især skal bemærkes i denne lille an- 
heldelse er bogens tilrettelægning, der er udført af 
en grafiske højskoles formgivningskursus. Man har 
i brødskrift anvendt Times Antikva, der ikke er 
den dyder, dog mest af rationel karakter. Den er 
izonomisk, der står noget på siderne. Men køn er 
|en ikke. I de små grader kan den til nød accepteres. 
i Det der dog skuffer mest er de illustrerede siders 
opsætning. Det er en holdningsløs og tilfældig lay-out, 
iskøn og uden idé. Nogle af de i Henry Thejls artikel 
liste skolearbejder røber dog ellers, at der på skolen 
| elever med kunstneriske evner og ambitioner. Bo- 
ns omslag lover i formal henseende mere end si- 
erne kan holde. Var det ikke en idé, at gøre de gra- 
ske fags årbog til en grafisk seværdighed. 


[EB 


| 


[åndbog for bygningsindustrien har meldt sig for 16. 
fang. Dette digre værk er yderligere vokset med ca. 
0 sider. Alle byggefolk kender HF B og vil modtage 
jet nye bind med genkendelsens glæde. Formen er den 
(ennem de senere år anvendte, sober og tilforladelig. 
i Går man annoncerne efter finder man en gennem- 
ående fornyelse i den ajourføring, der selvfølgelig 
ar fundet sted, men det er alligevel forbløffende, så 
peget intetsigende materiale firmaerne fylder i an- 
joncerne. I denne bog drejer det sig dog ikke om 
'restigeavertering, men om viderebringelse af nøg- 
orne kendsgerninger om materialer og konstruktioner. 
| Afsnittet med afhandlinger fornyes som bekendt i 
ver ny udgave. Disse afhandlinger bør som bogens 
vrige stof have håndbogskarakter og ikke være løst 
'rienterende, som f. eks. tidsskriftartikler ofte er det. 
're af de seks artikler er håndbogsstof. Det er en 
| 


fortræffelig, næsten udtømmende artikel om hegn af 
Aage Nicolaisen og C. Th. Sørensen, en artikel om 
byggepladsledelse af Niels Steensen og den meget 
korte omtale af telefonanlæg i beboelsesbygninger, 
skrevet af Poul L. Thonning. 

HF B er stadig, først og fremmest i kraft af sin idé, 
en særdeles nyttig publikation. 


En ny pejs 
Denne pejs indeholder det princip, at den i bunden 
har en regulerbar ventilrist, som står i forbindelse 
med et udvendigt hulrum med en askeskuffe. Placeres 
denne pejs i en ydermur, er det derved muligt at re- 
gulere en friskluftindtagning, således at trækken altid 
bliver god, samtidig med at asken fra pejsen føres 
gennem risten og askeskuffen ud i det fri til skarn- 
spanden, og på intet tidspunkt kommer ud i stuen. 
Denne renlighed samt den lette og røgfri opfyring 
har bygherren i det år, pejsen nu har fungeret, været 
meget begejstret for; og det har vist sig at pejsen be- 
nyttes langt oftere end i bygherrens tidligere hus, hvor 
asken skulle bæres støvende gennem stuen. 


røgkammer 


+ --> spjæld 


udvendig ventil (> indvendig bundventil 


udvendig TT 


askeudtag NS 


pejs set fra stue 


Pejsen er tegnet af Svend Høgsbro junior til | 
et hus i Morud St. på Fyn 


plan 


D.A.L.'s repræsentantskabsmøde 
Repræsentantskabsmøde afholdes lørdag den 7. marts kl. 10 i 
Kunstindustrimuseets sal, Bredgade, København. Interesserede 


medlemmer kan overvære mødet. 


Konkurrencen om et stads- och polishus i Falun 

Konkurrencen om et stads- och polishus i Falun, Sverige, er 
afgjort. 1. præmien gik til Martha og Ragnar Ypyå, medhjælpere 
Lea Peltola og Jouko Rastimo, alle Helsingfors. 2. præmie tildeltes 
Voldemars Vasilis, der havde følgende medarbejdere: Bjørn 
Hultén, Lars Gunnar Johansson, Stig Thybrand og ingeniør 
Arvid Vasilis, alle Gåteborg. 3. præmie tildeltes Jack Hanson og 
Gåsta Lilliemarck, medarbejdere: Ole Mindedal Rasmussen, 
ingeniørerne Per-Åke Ericsson, Bengt Hammare og Boy Olme samt 
kunstneren Lars Gezelius, alle Falun. Herudover indkøbtes tre 
forslag: 1. Erik Uluots, Stockholm, 2. Toivo Korhonen og Jaako 
Laapotti, medarbejdere: Ahti Hoti, Kristian Gullichsen og Sakari 
Halonen, Finland. 3. Bengt Fahlcrantz, Lars Malm, Georg 
Miskar og Lennart Uhlin, alle Stockholm. De tre indkøb bedøm- 


mes lige. 


Landbohjemmenes dårlige indretning 
Stuehuset som landhusmoderens arbejdsplads er langt fra tids- 
svarende. Landbohjemmenes indretning synes i høj grad at have 
tilfældighedens præg, og de arbejdsmæssige forhold er der ikke 
ofret synderlig opmærksomhed. Disse betragtninger kommer til 
udtryk i en beretning, der netop er udsendt af Husholdnings- 
udvalget, nedsat af Landbrugsministeriets produktivitetsudvalg. 
I fortsættelse af stuehusundersøgelsen, som blev foretaget i 1954, 
har udvalget undersøgt husmødrenes arbejdsforhold i ca. 100 
landbohjem. Man har udført en række frekvensundersøgelser, 
hvor man kortlægger husmoderens bevægelser fra rum til rum 
i løbet af en arbejdsdag. Undersøgelsen har vist, at i uhyggeligt 
mange tilfælde ligger arbejdsrummene — køkken, spisekammer og 
bryggers — helt urimeligt dårligt i forhold til hinanden. Dette 
kan vel ikke undre, når over halvdelen af stuehusene er bygget 
før 1900, og yderligere en stor del endda før 1850. 
Husholdningsudvalgets beretning om disse frekvensundersøgel- 
ser er udsendt som en pjece, der klart og tydeligt gør rede for 
det udførte arbejde. Konsulent Bodil Frederiksen har ledet under- 
søgelserne og udarbejdet beretningen, der konkluderer i, at man 
vil: , finde frem til visse retningslinier, der bør være gældende, 
når nye huse bygges eller gamle moderniseres. Der er store tra- 
ditioner nedfældet i den måde, hvorpå mange af vore gamle 
stuehuse er indrettet. Det gælder om at bevare det, der endnu 
svarer til vor tid, samtidig med at man søger at forbedre den del 
af huset, som tiden og udviklingen er løbet fra, navnlig køkken- 
afdelingen.” Beretningen slutter med at fastslå: ,,Resultaterne 
af frekvensundersøgelserne understreger, at et landbohjem først 
er velindrettet, når der i lige grad er taget hensyn til familielivet 
og til hjemmet som husmoderens arbejdsplads.” ce. 


Nyt fra Den Kongelige Porcelainsfabrik 

I februar måned afholder Den Kongelige Porcelainsfabrik en 
udstilling i sine lokaler på Amagertorv i København. Der vises 
et fajance kaffe- og teservice dekoreret af Berthe Jessen efter en 
konkurrence på Kunsthåndværkerskolen. Nils Thorson har deko- 
reret nye fajancekopper og Thorkild Olsen har malet blomster- 
dekorationer til et porcelænsspisestel. Det mest interessante er 
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imidlertid et nyt spisestel af Axel Salto, udført i hvidt porce 
med en præget dekoration. Man kender dekorationen fra nå 
af Saltos stentøjskrukker, den passer fint til det nye stels 


herskede former. 


Boligbyggeriet november 1958 


Hovedstadsområdet samt Antal lejligheder 
5 provinsbyer og disses | Okt. NOT Okt. No 
forstæder 1957 1957 1958 198 
Or så = + | | 
Byggetilladelse givet i løbet | | 
afmåneden ktr TS28 HET 250 891 TI 
Byggetilladelse ved måne- 
dens'slutning 2.522 an 2935 | 3739 | 3247 | 33 
Påbegyndt i løbet af måne- | 
Få KS a EUS SEE ESS SEESD 379 432 741 Bj 
Fuldført i løbet af måneden | 1 159 | 1630 TIT 6i 
Under udførelse ved måne- | 
dens'slutning FYSREESER 12 840 | 11 636 113077 |Ir2K0l 
| 
Beregnede tal for hele 
landet, excl. egentlige 
landkommuner | | 
Under udførelse ved måne- | 
dens slutning san 19 800 | 18 100 | 21 100 | 20 gå 


Finske textiler i Kunstindustrimuseet 
Finsk arkitektur, finske ryatæpper og finsk glaskunst er anerke: 
viden om. De finske textiler, som L. F. Foght viste på en uds 
ling 1 Kunstindustrimuseet i København levede op til selv m 

store forventninger. Der blev vist arbejder af seks unge kunst 

— Vuokko Eskolin-Nurmesniemi, Maija Isola, Elsa Mont: 
Saanio, Uhra Simberg-Ehrstrom, Timo Sarpaneva og Li 
Suvanto. Man lagde især mærke til Timo Sarpanevas storterne 
og bredstribede bomuldsgardiner, vævet i rene og mættede far 
samt Maija Isolas trykte gardinstoffer — i sine mønstre arbej 
hun med næsten fotografisk detaljerede plantedele. Mønstre 
bliver imidlertid aldrig sødladent småpilleri, der er tværtim 
noget djærvt og storladent over Maija Isolas arbejder — net 


noget finsk. Alle de viste stoffer forhandles nu i Danmark. 


E: 


Håndtrykt gardinstof Humiseva of Marija Isol 


klæd huset på til al slags vejr 


fulmursisolering skal beskytte mod kulde, men skal også kunne tåle slag- 
ogn, der trænger gennem muren. Formuren i en hulmur kan aldrig antages 
t være 100 ?/, tæt. Derfor er det vigtigt, at vælge et isolationsmateriale, 
er både tåler fugt og hindrer fugten i at trænge ind til bagmuren. Rock- 
'ool opfylder begge disse krav. Til isolering af hule mure i nybyggeri an- 
endes Rockwool Batts 112 E — den mest økonomiske af alle former for 
ulmursisolering. Rockwool Batts 112 E har format 27x45 cm. Højden 


zarer således til højden af 4 skifter — den normale lodrette binderafstand. 


soler med ROCKWOOL barsk serv all 


:KTIESELSKABET ROCKWOOL . FREDERIKSBORGGADE 18 . KØBENHAVN K . TLF. C. 9575 


129 


vigtige forbindelser i den interne organisation — og 
uden at afstandene bliver gjort uhensigtsmæssigt eller 


uøkonomisk lange. 


Noter vedrørende oversættelsen 

Amerikanske sygehuse har sædvanligvis ikke nogen fast stab af 
kirurger, men har derimod overenskomster med privat prakti- 
serende læger, der har indlæggelsesret på et eller flere sygehuse, 
hvor de hver opererer deres egne patienter. Dette er formentlig 
tildels forklaringen på, at man 1 operationsafdelingerne har 
en ,sufpervisor" til at overvåge det rent tekniske forløb af 
operationerne. 

»Urological room” er en klinik, hvor der fortrinsvis fore- 
tages undersøgelser af urinvejene og blæren (cystoskopt). 
Sådan en særlig klinik er ikke almindelig 1 Danmark, 
hvorfor oversættelse er udeladt. 

»Recovery room”, hvor patientens genopvågning kontrolleres 
hele tiden, har 1 en årrække været almindeligt 1 Amerika. 
Man er 1 de senere år begyndt at anvende dem på danske 
sygehuse 1 stedet for at føre patienten direkte tilbage til 
sygestuen. Ordet ,,0pvågningsrum" er anvendt. 


Chiquicamata hospital Chile+ 

Forudsætninger og begrundelse for planlægningen 
Arkitekt J. J. Souder udtaler: Chuquicamata sygehuset 
er et almindeligt hospital med 250 senge ejet og drevet 
af et stort mineselskab i det nordlige Chile. Ved 
projekteringen er der taget særlig hensyn til følgende 
to grundlæggende forhold: (a) mangelen på fuldt 
uddannet personale nødvendiggør, at kvalificeret 


NØRHOLM 


Operationsafdelingen 


arbejde udføres så enkelt som muligt og indenfor 
nemt overskueligt areal. (b) fuldstændig adskille! 
af de steder, hvor personalet færdes, fra de, hv 
patienterne findes, har tradition i Chile og ønskec 
også i det foreliggende tilfælde gennemført. 
Resultatet er en indre kærne med et arbejdsru 
(til kontrol af apparatur m. v.), et sterilt opbevaring 
rum, et rum, hvor instrumenter kan anbringes 
et rum til patienternes opvågning efter operatione 
i direkte forbindelse med hovedopbevaringsstedet f 
sterile pakninger m.v. ved hjælp af en vareelevatc 
Denne kærne omgives på de tre sider af lægernes & 
sygeplejerskernes omklædningsrum, fem operatior: 
stuer, hvor man samtidig kan blive vasket og desin 


4 Under opførelse, defor foreligger der endnu ingen administi 
tive kommentarer. 
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NY REVOLUTIONERENDE GLASPROCES 


storbritannien stadig førende 1 verden 
UKCES FOR PILKINGTON”S SYV ÅRS FORSKNINGSPROJEKT 


i Efter syv års uophørligt arbejde har de britiske videnskabsmænd, ingeniører og håndværkere, som 
står for udviklings- og forskningsarbejdet hos Pilkington Brothers Ltd., sat FLOAT glas i 
kommerciel produktion, og dermed er der gjort et epokegørende fremskridt indenfor fremstil- 
lings-teknikken for planglas. Det var Pilkington Brothers Ltd., der for mere end 20 år siden og 
efter hundrede års arbejde med glasfremstilling, revolutionerede fremstillingen afspejlglas ved at 
opfinde »Twin« dobbeltslibemaskinen, som nu anvendes hele verden over, også i U.S.A. Det tog 
i 20 år at udvikle »Twin«-processen, men derved var ikke alt gjort, for teknikken vinder stadig 
frem. Nu i 1959 markerer FLOAT glas, der er baseret på en helt ny opfattelse af glasfremtilling, 
endnu enrevolution, der ermed til at bevareStorbritanniens førerstilling inden for glasindustrien. 


HVAD ER FLOAT GLAS? 

| FLOAT er førsteklasses planglas, hvor begge overflader er nøjagtigt plane, så man ser klart 
igennem det og uden synsforvrængning, og således som man også kender det fra poleret spejl- 
glas fremstillet efter »Twin«-processen. FLOAT fremstilles ved, at en ubrudt glasstrøm fra 
| ovnen løber ud på smeltet metal, hvor det flyder ved en bestemt temperatur. Mens FLOAT 
glasset er blødt, er det ikke på noget tidspunkt i berøring med andet end en vædske, og det 
har derfor en brilliant varmepoleret overflade og er fuldstændig plant. 


FORDELENE VED FLOAT 

FLOAT processen er kontinuerlig fra ovn til færdigt produkt, og dette muliggør fuld meka- 
nisering lige fra råmaterialerne og til pakningen af det færdige glas, klar til afsendelse. Det ma- 
skineri, der kræves til FLOAT, optager meget mindre plads end dobbeltsliberen. Kraftforbruget 
og behovet for vedligeholdelse reduceres, og der er mindre spild i form af brudt glas eller 
beskadigelse af glassets overflade. 


FORSKNINGSARBEJDET FORTSÆTTES 

Der arbejdes nu hen imod at overføre alle disse teknologiske fordele til praktiske besparelser, 
som igen vil føre til førsteklasses glas til en billigere pris til hjemmet og til butiksvinduer, til 
jernbanevogne og til biler, til alt inden for bygningsindustrien og alt inden for transport. 
FLOAT er det nyeste fremskridt inden for britisk glasproduktion; det vil ikke blive det sidste. 


PERKINGRON BROTHERS EIMTTED 


ST. HELENS . LANCASHIRE . ENGLAND rr Fan erk, 
GLASVÆRKER I STORBRITANNIEN I ST. HELENS . DONCASTER . PONTYPOOL . BIRMINGHAM . ST. ASAPH 
GLASGOW . BIRKENHEAD OG QUEENBOROUGH 
OVERSØISKE VÆRKER I CANADA . SYDAFRIKA . AUSTRALIEN . NEW ZEALAND . ARGENTINA . BRASILIEN 


ceret, plads til anæstesi, detsædvanlige lille laboratorium 
og mørkerum, og — på et sted hvorfra man kan se 
både patienterne, der kommer ind og arbejdsrummet 

plads til supervisoren. Omkring denne centrale 
del ligger der en korridor, hvorigennem patienterne 
fra elevatorhallen bringes ind på operationsstuerne. 

Fire større operationsstuer er de sædvanlige for 
større operationer, både angående areal og udstyr. 
Særligt komplicerede operationer vil kun blive udført 
i Chuquicamata i nødstilfælde. (Chuquicamata er 
beliggende 800 miles fra centralsygehusene i Santiago 
ostkima)i Den femte klinikker urolostealeroorm 
og således anbragt, at patienter, som ikke behøver 
bedøvelse, kan blive bragt derind og derfra hurtigt. 

Vaske- og desinfektionsplads findes umiddelbart 
indenfor de 2 gange 2 større operationsstuer. Der er 
kun ét sæt sterilisatorer, anbragt således at super- 
visoren kan se det, og det anvendes til alle sterilisa- 
tioner i operationsafdelingen. 

Arbejdsrummet anvendes fortrinsvis til instrumenter 
og samling af de forskellige slags materialer, der er 
brug for i en operationsstue. Alle pakker med sådanne 
materialer kommer fra hovedopbevaringsstedet for 
sterile pakninger m.v. og steriliseres under kontrol 
af en farmaceut. (Hovedopbevaringsstedet er anbragt 
i nærheden af apotekerafdelingens fabrikationsafde- 
ling og begge afdelinger har fælles sterilisator og ledes 
administrativt af samme farmaceut). 

En glasvæg adskiller arbejdsrummet fra opvågnings- 
rummet. Derfor kan såvel supervisoren, som den, 


TORMAX elektrohydrauliske døråbnere leveres i tre for- 
skellige størrelser for døre med max. vægt 140 kg, 450 kg 


og 900 kg. 


TORMAX døråbnere kan styres med fotocellerelæ, kon- 


takttæppe, trykknap eller lignende. 
TORMAX åbner alle døre for Dem. 


SENERE ingen trykluft, ingen ekstra installationer. 


TORMAX døråbnere er installeret i Københavns amts sy- 


gehus i Glostrup. 


Tal med vor afdeling for regulatorer om demonstration. 


Stål, Rør og Værktøj 


Intern Transport 


Automation 
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Instrumenter 


der har forestået bedøvelsen, nemt holde øje m. 
den behandling, der gives patienten efter operation 
uden iøvrigt at være ret meget fraværende fra eve 
tuelt andet arbejde. 

Lægerne og personalet, som har heltidsbeskæftige 
på hospitalet, (dette er for lægernes vedkommen 
en undtagelse, jfr. den indledende note) skifter å 
almindeligt tøj til hospitalsklæder, inden de begiv 
sig til arbejde i operationsafdelingen. Patienter 
bringes til et venterum udenfor supervisors kontor | 
dernæst gennem en særlig korridor enten til værelss 
hvor bedøvelsen forberedes eller direkte til operation 
stuerne. De hverken ser eller hører noget til forber 
delserne hverken i arbejdsrummet eller i operation 
stuen. De følger den samme rute til opvågningsrumm 
som ligger ved siden af venterummet, og efter opvå 


ningen bringes de direkte ud fra afdelingen. | 
| 


Kommentarer | 
1. Meget kompakt plan. 2. God cirkulation. Patieé 
terne transporteres på en sådan måde, at de er adsk 
fra de steder, hvor personalet færdes. 3. Afstand! 
mellem lægernes omklædningsrum og sygeplejerskerr 
samlingssted er ret stor. 4. Mangel på fri gulvpla 
til opbevaring af yderligere apparaturer. 5. Interé 
sant hjørneskab til sugeslanger og belysning. 6. Skak 
til opbevaring af forbindsstoffer og andre material 
kan suppleres uden at det er nødvendigt at passe 
gennem operationsstuen. 


autm. DØRÅBNERE 


VESTERBROGADE 10 

KØBENHAVN V. TLF. (0144) HILDA 13 
PARK ALLE 7 

AARHUS TLF. (061) 2 13 99 


Gear og Maskiner Vægte Aluminium 


Sygepleieboliger 


PLASTIC-LAK 

BEVARER 
DERES GULVE 
NYE 


YTONIT hurtigtørrende plasticlak anvendes til alle nye 
trægulve, korkgulve samt afslebne gamle gulve. 
YTONIT er slidprøvet på Teknologisk Institut og godkendt 
af Boligministeriet. 

YTONIT trænger ind i træet og giver beskyttende im- 
prægnering. Gulvene får en fin højbonet glans, bliver skrid- 


sikre, og nemme at holde rene. 
YTONIT er farveløst, mørkner ikke og tillader derfor 


senere pletvis reparationer. 


Referencer, brochurer og alle yderligere oplysninger sendes gerne. 


VESTERBROGADE 6 D - KØBENHAVN V - MI 3131 - PA 2310 
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kg Snit af 
: dobbelt-ruden 
"RR »THERMOPANE: 


OBSERV 


NEURO-O.R 


< ” E Kocoe Lag-al tørret luft 


Fo EN Glasrude 


Blyprofil 
Fortinning 
Lodninger 


Metallisering 


ISOLERENDE DOBBELTRUDER 
Alle fabrikater 
Alt glas til bygningsbrug 


M. I. MEYER A/s 
TOLDBODGADE 53 . KØBENHAVN K . CENTRAL 670 


THIRO FLOOR 


Slå fugt på flugt 


SKRRC OSE 


HEART + 
LUNG LAB 


SECOND FLOOR 


The National Institute of Health, Bethesda, MD. 


Operationsudstyr til cardiovascologiske og neurologiske 
operationer 5 


Baggrund for arkitekternes planlægning 
GRAVQUICK A/s John W. Franklin fra arkitektkontoret udtaler føl- 


gende om de behov, der skal imødekommes: 1. To 
Studiestræde 15, K . Byen 9972 i i: £ ag 
; operationsstuer for hjerteoperationer og to operations- 


5 Under opførelse, administrative kommentarer foreligger ikke. 
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Har De tænkt på 
finsk badstue 


Man slapper rigtigt af og bliver vel- 


oplagt efter et stimulerende badstue- 
bad; det er derfor, man har valgt den 
finske badstue på blandt andet Syge- 
huset i Glostrup. 


En moderne, finsk badstue opvarmes 
elektrisk. Den kræver kun lidt plads, 
og er billig i drift — og desuden ned- 


sættes forbruget af varmt vand betyde- 
ligt i forhold til tidligere. 


Ring eller skriv venligst efter tekniske 
oplysninger — eller få vejledning af en 


af vore konsulenter. 


A/S BAHCO-PRIMUS - NØRRE SØGADE 35 K - TELEFON MINERVA 3700 


ARSERSCTERISTENSEN 


| Blikkenslagermester 


Krogstens Allé 6, Hvidovre. Tlf. 753083 


Specialist i aluminiumsarbejde. Har udført tagbeklædning, 
facadebeklædning, eloxerede solbænke i aluminium på det 
nye Amtssygehus i Glostrup samt A.E.K., Risø, Bikuben 
Nørrevold, De Danske Spritfabrikkers nye fabrik Amager, 


Hvidovre Rådhus, Kongstedlund Mejeri, 4. Maj Kollegiet 


og Lynge Skole m. fl. 
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stuer for neurologiske operationer med dertil hørende 
faciliteter, således at der fremkommer to af hinanden 
uafhængige afdelinger, der hver har en komplet stab 
og personale. 2. Isoleret beliggenhed for at undgå 
adgang for uvedkommende og besøgende, men sam- 
tidig nem adgang til sygeafdelingerne, hoveddepotet 
for sterile materialer og blodbanken. 3. Store opera- 
tionsstuer for at der kan være fornøden plads til det 
omfattende udstyr, der kræves til de forskellige opera- 
tioner samt plads til 18—20 personer og en hjerte-lunge- 
maskine og nedfrysningsapparat. 4. Hvis muligt et 
centralt kontrolrum, hvorfra man kan kontrollere 
samtlige apparater i operationsstuerne, røntgenrum- 
met, anæstesirummet og laboratoriet for undersøgelser 
af blære og urinveje. Disse rum bør så vidt muligt 
anbringes rundt om det centrale kontrolrum. således 
at man undgår at skulle have flere sæt af de kostbare 
kontrolapparater i flere kontrolrum eller at skulle 
flytte meget følsomt elektronisk udstyr fra det ene 
sted til det andet med den dermed følgende risiko 
for beskadigelse. 5. Nem adgang til andre afdelinger, 
der er nødvendige i tilslutning til operationsstuerne, 
f. eks. laboratorier, mørkerum, hjerte- og lunge-labora- 
torium, rum til rensning af instrumenter, sterilisa- 
tionsrum, arbejdsrum, opvågningsrum, anæstesirum 
og laboratorium. 6. Plads, hvorfra besøgende og 
staben kan overvåge operationerne. 7. Passende plads 
til personalet, herunder til omklædning, modtagelse 
af instruktioner og hvilepladser. 8. God adgang til 


DET GÆLDER BÅDE 
TAVLER og MØBLER 


BORK's PATENTTAVLER A|s 
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at give meddelelser til hinanden, både gennem tale 
ad mekanisk vej og ved lyssignaler. 9. Bedst muli 
belysning og bakteriefri luft. Navnlig må der tagé 
hensyn til, hvorledes luften cirkulerer. 10. Plads t 
stabsmøder og undervisning. 11. Man bør så vidt mv 
ligt undgå, at ledninger og slanger ligger hen ad oper2 
tionsstuens gulv. Dette er et særligt problem her pi 
grund af de mange apparater, såsom hjerte-lunge 
maskine, nedfrysningsapparat, EEG, EKG, oscillc 
skoper, ætsningsanlæg, gasanalysatorer, respirator 
defibrillator, anæstograf, apparat til aftapning af blo: 
med fotoelektrisk celle, endvidere de nødvendig 
slanger til luft, vacuum, ilt og kvælstof. 12. Plad 
til optagelse af foto, film og fjernsyn. 

Det har vist sig, at såvel fra et funktionalistisk son 
fra et konstruktionsmæssigt synspunkt har dette cirku 
lære anlæg med et centralt beliggende kontrolrun 
været en mere direkte og logisk løsning af opgaven 
end udformning af et antal kvadratiske enheder. Med 
den fagdeling, der er anvendt, er det også det mes 
flexible i tilfælde af fremtidige forandringer, idet de 
kun er søjler i yderkanten af kontrolrummet og på 
den indvendige side af korridoren. På den neurolc! 
giske afdeling vil operationsbordet blive anbragt som 
en radius, således at patientens hovede er ca. 7 foc 
fra kontrolrummet. En effektiv overvågen af opera. 
tioner må foregå fra et sted direkte bagved og oven: 
over operationsbordet, og da man må påregne, a 
kun få vil blive inviteret til at se på selve operatio- 


…+ TVEDVEJ . KOLDING 


FAGAÅDEPUDS 


Terracol facadepuds er på Københavns 


Øvrige referencer : 


Odense amts og by sygehus. amts sygehus, Glostrup, benyttet på ad- STÆNKPUDS 


Bogense kommunale sygehus. 
| "nel 0 dallen skillige bygni il facad 

olst I hus. mæ 
| be: tebro centralsygehus illige bygninger til facader, lofter, log 
| benrå. . . . 
| Tønder amts og by sygehus. giaer samt til fresco-arbejde. Endvidere er 
i Ringsted kommunale sygehus. 
! Amtssygehuset, Næstved. 


Amtssygehuset, Gentofte. materialet benyttet til køre- og gangfliser. 


MURMALING 


FERRÅC OL 


ENGLANDSVEJ 274 . TLF. 505218 
SAS TRE 


Al) 


SOV 


SSW 


å R oOo RE A Ss TÅ L R E O L E R indgår også på Københavns 


AV 


Amts Sygehus som et vigtigt led 1 det supermoderne inventar. 
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IRONA-profilerne valses på eget koldtvalseværk, hvilket sikrer vore kunder: " 
Den rette profil for enhver opgave - og enhver belastning. " 
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| Specialitet: individuelle opgaver 


SN ANW 


ÅW 
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| Basis for vore reolbygninger er vore standardtyper: 
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| IRONA vøgreol Stålskinner opsat direkte på væggen med flytbare hyldeknægte i mange 


SAN 
NWW 


variationer. IU 


| IRONA søjlereol Dobbelt fritstående reol af stålsøjler, der fastgøres til loft og gulv - 
eller fritstående på fodstykke. Hylder anbringes på begge sider af søjlerne på flyt- 
bare knægte, hvorved opstår en dobbeltreol med det bærende element i midten 


og derfor uden generende forstolper. 


| 
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£ : Ul 
Har De et reolproblem - stort eller lille - lad os da i fællesskab løse opgaven - vi jj 
står med glæde til disposition og absolut uforbindende. TI 
Ul 

li 
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IRONA STÅLREOLER - IRON ART - GLOSTRUP 
Roskildevej 527 - Telf.: 961305 - 962635 
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nerne, besluttede man sig til at indrette tilskuerplads 
i kontrolrummet. 

Hele anlægget er airconditioneret. For at undgå 
for megen luftcirkulation i operationsstuerne installe- 
res der afkølende paneler på væggene. Undersøgelser 
har vist, at iøvrig ren luft, der føres ind i et rum, 
hurtigt blandes med bakterier fra gulvet, instrumen- 
terne og klæderne på de personer, der befinder sig 
i rummet. Da den reneste luft er den, der i filtreret 
stand ledes ind i stuen bør man så vidt muligt lige- 
frem ,,bade" operationsområdet i denne luft, og 
derved holde luften, som har været i forbindelse med 
gulve, mennesker og gardiner borte fra området. 
Medicinsk baggrund 
Jack Masur, M.D., Assistant Surgeon General and 
Director, Clinical Center: De to vigtigste forhold, 
som medførte, at man besluttede sig til at opføre en 
ny fløj til brug for arbejdet med neurokirurgi og hjerte- 
kirurgi, var: 1. anvendelsen af flere og mere kompli- 
cerede kontrolapparater. 2. et større antal kirurger 
og teknikere beskæftigede i operationsstuen og rundt 
om operationsbordet. Det nuværende arrangement af 
elektroniske og andre kontrollerende apparater i den 
moderne operationsstue er imponerende, men hvis 
man ser, hvad der foregår i de omkringliggende labo- 
ratorier, vil man forstå, at det vil blive endnu mere 
omfattende i fremtiden. Endvidere er de nuværende 
krav ti] anæstesi, og anvendelsen af nedfrysningsappa- 


KØBES NEHFAVENSSEEFAÆMMÆS 


Egne kontorer og afdelinger: LONDON 
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sæ GE HTUFSE 


AS L.I N OTO L Vesterfælledvej 58-66 


- GLASGOW - 


| 


ratur og iltapparater således, at der må tages hensy 
til anvendelsen af flere maskiner — således at der | 
plads til dem i operationsstuen og man kan komm 
til at anvende dem under selve operationen. | 
Forværrelsen af problemet m. h. t. infektioner f: 
en til at tænke alvorligt på, at det var med urett 
at man roste sig med, at problemet var løst. Navnl 
i neurokirurgien, hvor man har at gøre med meg! 
vigtige væv, som let bliver fuldkomment ødelagt v 
infektion, er dette et kritisk problem. Spørgsmål 
om luftens cirkulation er for så vidt unyttig — man bur 
hellere stille strengere krav til luftens kvalitet. 
Fremkomsten af det omfattende elektroniske udst 
medfører, at man må stille større krav til beskytt 
sesforanstaltninger. Det større antal personer so 
nødvendigvis må deltage i de komplicerede oper 
tioner, medfører, at man må have et mere flexib 
meddelelsessystem. I den periode, hvor man påb 
gynder anvendelsen af nye operationsmetoder, 
man endvidere have den nødvendige plads, hv 
personalet kan instrueres. Den omstændighed, at pers 
nalet arbejder i længere tid ad gangen i operation 
stuen, må der også tages hensyn til. Den virkeli 
værdi af fjernsynsoptagelser — både på nært hold 
på afstand — af hensyn til instrueringen, er ma 
endnu ikke helt klar over. Og der må findes en lø 
ning for, hvorledes man leder de nødvendige slang 
og ledninger hen over operationsstuens gulv, 0.s.v. 
E. K. Day, leder af Research Facilities Branch, Div 
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GEEKORSÆTERÆVEER 


Til alle indvendige vægge er anvendt: 


Linova 


KRIDERINGSFARVE OG 
KUNSTHARPIKSFARVE 


matte og vaskbare vægge i lys- og kalkægte farver 


København V Telefon Hilda 73343 


OSLO - GØTEBORG - HELSINGFORS - REYKJAVIK 


" MONBERG & THORSEN 4/s 


. GLOSTRUP 
SENGEFLØJ 
"OG V. MALMIO 


NGENIØRER: OSTENFELD OG JØNSON 


Frydendalsvej 4, V 
Telefon Vester 3137 — 5737 


| K. L. LARSEN & E.C. PEDERSEN 


| CIVINDENIGEN NØRRE REOGERE NETERSERIRSE:NØRTESR 


Udført sengefløjene 
| ØRSRoTooR ES? 
på Københavns amls sygehus 


1 Glostrup 


sion of Research Services, Public Health Service 
udtaler: Konstruktionen gør det muligt, at operations- 
afdelingens elementer danner et cirkulært mønster, 
og at der samtidigt er et direkte og kompakt instru- 
mentrum i direkte forbindelse med de forskellige 
operationssteder. Med hensyn til anvendelse af instru- 
menter og apparater er dette et både funktionelt og 
økonomisk arrangement. Men til gengæld bliver der 
mindre plads, idet det er nødvendigt at have en 
korridor, der går som en periferi rundt om afdelingen 
og som optager ca. en tredjedel af gulvarealet. 
Der er også andre såvel fordele som mangler for 
hjertekirurgiske operationer siden det pladskrævende 
udstyr må koncentreres i den brede del af operations- 
stuen, hvor patientens hovede befinder sig. På den 
anden side må i den neurokirurgiske operationsstue 
patientens hovede anbringes tæt ved kontrolrummet. 
Den deraf følgende koncentration af instrumenterne 
og apparaterne i den smalle afdeling af stuen kan være 
uheldig. Endvidere medfører bygningens form poly- 
gene vægge, som er forholdsvis korte, hvilket giver 
vanskeligheder m. h. t. udstyrets anbringelse. 


Harlan Memorial Hospital, Kentucky 
Kommentarer 

1. Ikke megen opbevaringsplads i afdelingen, hvilket 
der imidlertid heller ikke er behov for, da større 
beholdninger af alle de vigtigste artikler findes lige 


RAÅAWLBOLTS 


HOVEDFORH. L. V. ERIKSEN A/S, TELEFON LUNA 2550 
NØRREBROGADE 55 - KØBENHAVN N - TELEGRAM-ADRESSE: »HARDWAREMANN« 


som fæstnes efter det usvigeligt sikre 
ekspansions-princip, giver Dem tilmed den 
billigste og hurtigste forankring. Som værktøj 
behøver De kun et bor, og der findes 
standardbor til alle størrelser RAWLBOLTS. 
De kan få RAWLBOLTS i alle forskellige 
størrelser, alt efter hvor stor eller tung den 
genstand er, som skal fæstnes. - Brochurer, kata- 
loger og tekniske vejledninger kan frit rekvireres. 


på den anden side af korridoren. Meget lidt plads t 
ekstra udstyr, samt værelserne for benbruds- og ort« 
pædisk behandling. 

2. Røntgenafdelingen ligger i nærheden og indeholde 
rum til behandling af benbrud og svulster samt uc 
styr til fremkaldelse af film. Bevægeligt røntgenappar: 
kan anvendes på samme måde som i operationsstue 
3. Laboratoriet ligger temmeligt langt borte. Der 
ikke mulighed for at opbevare væv i frossen stan 
eller på anden måde. 

4. God forbindelse fra skadestuen til operationsstu 
og røntgenafdeling. 

5. Bemærk, at hvor det er praktisk, findes der ik 
døre, når dette ikke kræves af de lokale bygge- o 
brandvedtægter. Dette er anbefalelsesværdigt, hv 
det ikke er af afgørende betydning at kunne luk 
et rum af, da døre altid er i vejen især, hvor der 
stærk trafik. 

6. Patienten, der skal opereres må vente i korridore 
medmindre der følges en meget nøjagtig arbejdspla 


RECOVERY 


UTILITY 


SU 


Harlan Memorial Hospital, Kentucky 


Til hurtig fastgøring i ethvert materiale 


Når en genstand skal forankres i et gulv, 

på væggen eller under loftet, er de originale 
RAWLBOLTS den eneste sikre løsning på 
problemet! — Disse verdenskendte bolte, 
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indgang til Elevbolig. Københavns Amts Sygehus. Glostrup. 
/Aodsatgående aluminiumdøre med indbyggede, elektriske låse. 


(Izl Amts Sygehuset har vort firma leveret 3.400 dørkarme af stålplade. 700 aluminiumdøre, 3.000 m aluminium-skillerum, bærekonstruktioner til op- 
ængte lofter, polyerster-brystninger, brandsikre døre, el-styrede porte samt andre amfattende smedearbejder. 


i. NIELSEN & SØN MASKINFABRIK A/S - KØBENHAVN 
| 


Brøndbyvester 
M øll C Gøttske-Christoffersen & 


Holger Nielsen 


| Sognevej 42, Glostrup 
Telefon 963611 — 963579 


Gas-, vand-, sanitet-, 
varme-, blikkenslager-, 
og smedearbejde 


Udført sanitet-installationer på Københavns Amis Sygehus i Glostrup 


A 141 


Kontor indrettet med møbler tegnet af arkitekt Niels Leander Erikson, S.I.R. for AB Åtvidabergs industrier 


Moderne kontormøbler 


Kontorarbejdet er i de senere år blevet mere og mere 
mekaniseret, og stadig flere komplicerede og især 
tungere maskiner er kommet frem med deraf følgende 
specielle krav til kontormøblerne. Først og fremmest 
krav om stabilitet. Samtidig kræves i udstrakt grad 
flexibilitet, for at de forskellige møbeltyper kan kom- 
bineres eller udskiftes indbyrdes efter som arbejds- 
gangen på kontoret veksler. 


Det svenske firma AB Åtvidabergs Industrier har 
flere år haft en produktion af kontormøbler side- 
løbende med fremstillingen af kontormaskiner. Nu har 
inredningsarkitekt Niels Leander Erikson, S.LR. 
tegnet en ny serie kontormøbler for Åtvidaberg. Denne 
serie har fået navnet Data-serien og forhandles i Dan- 
mark af Facit A/S. Af udseende er disse nye kontor- 
møbler helt på linje med det moderne kontorhus- 


MASKINFABRIK A-S 


KØ BENN IE SARVEN REN AVE 


Ar 42 


TELESKE EEN ETTER FARENS 


SSSSEN 
ta 


AKITON harmonerer. fuldendt med linjer : 

og farver i moderne bolig-arkitektur. Frem- mee 
for alt er det tæt og holdbart. Der ydes | Ull sås 
10 års garanti på AKITON B, som fås i 

smukke og hensigtsmæssige farver: 


grå, grøn, rød og sort. AKTIESELSKABET FOR KEMISK INDUSTRI 
- fættere tag findes ikke. Amaliegade 15, København K. - C. 63 88 


BEBYGGELSE: FLØJ AF NY KOMMUNESKOLE, BRØNDERSLEV 
BYGHERRE: BRØNDERSLEV KOMMUNE N 
ARKITEKT: JENS KNUDSEN, BRØNDERSLEV 


Lad vippevinduet indgå i den lokale entreprise! — Det betaler sig 
Grundlagt 1877 


BYGNINGS 
BESLAG 


og 


SPD 


eders få faab 
vippevindue 


Beslaget er 
patenteret og 
godkendt til 
statsstøttet 


byggeri 


Forlang 
brochure og 
arbejdstegninger 
tilsendt 


"Is Peder Nielsen 
PEDERSHAAB 
BRØNDERSLEV 


1 1743 


Til Amtssygehuset Glostrup 
har vi blandt andet leveret: 


Køkkentøj 


Rullende materiel til køkken, kantinespisestuer 


og rengøring 
Porcelain 
Opvaskemaskineanlæg 


Kaffemaskineanlæg 
mene 


samt løst d. v. specialopgaver 


OLUF BRØNNUM & CO. 


KONGELIG HOFLEVERANDØR 


TLF. CENTRAL 8750 


| 


HOLBER.GSGADE 8-l0 


i Geks KØBENHAVN  anehal 


LYNAFLEDERANLÆG 


projekteres, udføres. repareres og 
efterses overalt i Danmark 


Lynaflederanlæggene ved 
Københavns amts sygehus i Glostrup 
er udført af 


GRUNDLAGT 1907 


DANSK LYNAFLEDER- 


Etablissement 


OMØGADE 14 KØBENHAVN Ø 
RYVANG 2235 


Å 144 


Data-kontormøblernes plader og skuffeelementer monteres på understell 
uden brug af værktøj | 


Det samme understel kan forsynes med et eller to skuffeelementer og mé 
plader 1 forskellige størrelser 


byggeri og i målsætning og indretning er de tilpasse 
kravene om rationel og effektiv, og ikke mind: 
flexibel, kontorindretning. 

Arkitekt Leander Erikson har udført en lang rækk 
forstudier før Data-serien blev sat i produktion. Før: 
og fremmest er han gået ud fra, at al administratio 
må rationaliseres og effektiviseres i takt med produl 
tionens rationalisering. Derfor stilles der store kra 
til det moderne kontor. Det er ikke blot et spørgsm: 
om at tilrettelægge arbejdet på kontorerne. Det ( 
lige så vigtigt at kontorerne indrettes rigtigt, og 
denne indretning er så flexibel som muligt, at c 


DANOL 


Smede- og Svejsefirma 


VIREROEESEN 


Udført 
smedearbejde 
på K.A.S. 


Arnold Nielsens Boulevard 66B 
Hvidovre, Tlf. 781822 


NOVUS 


MASKINSNEDKERI & TRÆLASTHANDEL A/S 
KASTRUP MØLLE 
AMAGERBROGADE 28g, S. 

TLF. 506003 


Udført snedkerarbejde 
på Københavns amts sygehus 1 


Glostrup 


1 145 


Til det nye Amtssygehus har vi leveret og monteret: 


Kiosker 
i rustfrit stål til forhal 
Instrumentskabe 
i rustfrit stål til operationsstuer og laboratorier 
Spørg os, hvis De har en opgave 
i rustfrit stål 


eller forkromet metal 


LAURIDS JENSEN & CO.s FABRIK 


Lærkevej 17 København NV Central 2410 (5 ledninger) 


Christian Jørgensen & Søn 


MØBELPOLSTRERFOG DEKORATØR 


INhorsbavnsead ere ES ENERET 


Levering af stoffer 
og gulvtæpper samt reparation 


S 


af enhver art 


Udført gardinarbejde på 


Københavns amts sygehus i Glostrup 


Johan Christensen & Søn 


Å 146 


147 mars Erfaringer i Projektering af Inge- 
niørarbejderne som tekniske 


Konsulenter for 47 Sygehuse. 


Projektering af Ingeniørinstallationerne 
samt specielle Sygehusanlæg, 
saasom Røntgenanlæg, Steri- 
lisationsanlæg, Køkkenanlæg, 
Vaskerianlæg etc. Bygnings- 
konstruktioner i Staal, Jern- 


beton og Træ. 


Vejledning og Kontrol for Opnaaelse af 
størst mulig Økonomi ved Sy- 
gehusenes tekniske Anlæg. 


BIRGEISEKROGEBOE 


Raadgivende Ingeniørkontor RA 
| RS 
Nyropsgade 26 - København V 
Tlf. " Mi. 4377 


Tobaksvej 19-21 . Søborg 
Tlf. Søborg % 7120 


Jord-, beton- og kloakarbejde 
Tømrerarbejde 
Snedkerarbejde 

Varme og Sanitet 


udføres fordelagtigt i samlet entreprise 


Vi kan fremhæve vort snedkeri, 
hvor vi er særlig konkurrencedygtige 


ved større arbejder 


Vi fremstiller 


Sweadex døre og låger 


I stedet for skuffeelement kan der i den ene side monteres et lavere side 
bord beregnet til skrivemaskinebord eller fralægningsplads. Under dett 
sidebord kan der monteres et, to eller tre elementer med papirbakker, hv 
der etc. 


Dataserien omfatter også et skab i samme højde som arbejdsbordet. Ska: 
bet er forsynet med skydedøre og indrettet med bakker, hylder o.l. 


enkelte dele: skriveborde, opbevaringsmøbler o. s. v. 
er rigtigt udformede. Kontormøblerne må kunne til: 
passes kontorets forskellige funktioner. En væsentlig 
del af forstudierne udførte Leander Eriksson i sam- 
arbejde med en række store svenske industrivirksom- 
heders kontorer, hvis praktiske erfaringer han kunne 
drage stor nytte af. 

Data-møblerne bygges op af standard-elementer 
med et stålstel som udgangspunkt. Dette stålstel e: 
udført af firkantede rør og selv om det er helt uder 
skråstivere eller sprodser af nogen art, er det uhyre 
solidt og stabilt over for rystelser. På dette underste! 
monteres plader, enten en af de to standardstørrelser 
(70 x 160 cm og 80 Xx 180 cm) eller plader efter op: 
givne mål. 

Til brug ved ophængning under pladen er der på 
stålstellets ramme fastgjort vinkeljernsskinner. På 


BNEDKERARBEJDE FRODE OLSEN & CO. A/S . ØRESUNDSVEJ 145 . C 592-14092 


Københavns Amts Sygehus i Glostrup 
Hovedledninger i Tunnel 


Projekt Birch & Krogboe 


Varmeanlæg 
Fjernvarme 
Strålevarmeanlæg 


Ledninger for 
høje Tryk og Temperaturer 


Højtryks-Varmevekslere 


Sprinkleranlæg 


CHR. OLSEN & MEILGAARD MORTENSEN 


VODROFFS TVÆRGADE 6 . KØBENHAVN V . TELEFON ”HI 3778 


Å 147 


A 148 


Bernstorffsvej 13a 


| ALUMINIUMSTAGE 


Aluminium- og kobberdækning udføres 


efter enhver opgave 


Udført arbejder på følgende bygninger: 


Københavns Amts Sygehus 
Glostrup 
Kedel- og værkstedsbygninger 


Munkegårdsskolen 
Vangedevej 


Skolen ved Skellet 
Frederiksberg 


Præstemoseskolen 
Hvidovre 


Nesa Strandvej 
Kontorbygning 


»»Seas'f Vordingborg 


Kedelhuset 


BLIKKENSLAGERMESTER 


SVEND ECKEROTH 


Hellerup Tlf. Helrup 7410 


disse skinner kan ophænges en enkelt skuffe, en ud 
træksplade eller et helt skuffeelement. Både skuffe 
elementer og selve bordpladen anbringes på stelle 
uden nogensomhelst brug af værktøj og beslagene €& 
således udformet at alle dele fastlåses effektivt. Udi 
skiftning af plade eller skuffer kan foretages i løb 
få minutter, og det kan gøres af kontorpersonalet selv! 

Som supplement til arbejdspladsen kan der mon! 
teres et sidebord, som fastgøres til arbejdsbordet | 
stedet for skuffeelement i den ene side. Dette sidebord 


lægningsplads eller som skrivemaskinebord. Undej 
sidebordet kan der ophænges skuffer på tilsvarendé 
måde som ved det egentlige arbejdsbord. Ved opstil! 
ling af flere skriveborde kan disse forbindes med side 
borde. 


bakker eller udtræk til hængemapper. 

Alle skuffer og bakker er indrettet i standardmål! 
så de også kan tage omslag, kuverter og mapper til 
standardformaterne. 

Data-kontormøblerne leveres i cellulosebehandle 
eg og i mat kalkskuret eg og med stålstellet lakeret 
gråt. | 

Denne serie kontormøblers opbygning af enkelt- 
elementer, der nemt kan udskiftes efterhånden som 
arbejdskravene ved det enkelte bord skifter, betyder, 
at man kan udskifte eller forny et kontors møblering 
gradvis. Et nyt skuffeelement kan således erstatte ud- 
skiftningen af et helt skrivebord. På det mindre kontor 
betyder det, at man slipper billigt til et nyt skrive- 
bord, og på store kontorer kan man faktisk have en 
reserve af forskellige skriveborde ved blot at ligge med 
forskellige ekstra skuffe-elementer eller bordplader. 

Der er næppe tvivl om, at Facit A/S med den nye 
Data-serie har fået et system af kontormøbler, som vil 
vise sig særdeles anvendeligt både ved modernisering 
af gamle kontorer og ved indretning af nye. ce 


Nyt skorstenselement 


Den øgede forståelse for den betydning en velisoleret 
skorsten har for fyringsøkonomien, har gennem de 
senere år ført til forskellige former for skorstene, hvor 
isoleringen enten opnås ved en udforing af en ,,tra- 
ditionel" skorsten, eller skorstenen udføres af særlige, 
isolerende enheder. 

Efter et forsøgsarbejde, der har stået på siden 1953 
og bl. a. omfatter opførelse af ca. 200 skorstene, har 
to danske teglværker optaget produktion af et nyt 
skorstenselement, Kaminent. 

Elementerne fremstilles af vibreret teglbeton i di- 
mensionerne 39X39X24 cm og med et lysningsmål 
på 15X15 cm. De er i vangerne forsynet med en 
mængde lukkede luftspalter, der forhøjer isolations- 
evnen, hvilket i forbindelse med den lille lysning skal 
medvirke til at skabe gode trækforhold selv ved lav 


N58251 
MAÅEERIM ESTER 
TH. BREMHOLM RASMUSSEN 
Nr. 3100 
Brødhøj 11, Gentofte . Tlf. GE 1855 
| 
Nr. 3105 
| Udført malerarbejde på 
Københavns amts sygehus i Glostrup i Nr. 3107 
AX 
A 
VIGGO THORBEK Als 
Montering 
af frisørsaloner 
Nr84312 
special 


Prags Boulevard 55, $ 
Telefon Asta 1600 


LEVERANDØR TIL K.A.S. OG SAS 


4 749 


STOLE I BRUG 


Centralsygehuset Nykøbing Falster 
Centralsygehuset Esbjerg 
Amts og Bys Sygehus i Maribo 


Amts og Bys Sygehus i Odense 
Diverse sygehuse i Sverige 


Amts og Bys Sygehus i Odense 
Nyborg Sygehus 


Centralsygehuset Nykøbing Falster 
Centralsygehuset Esbjerg 

Amts og Bys Sygehus i Maribo 

Amts cg Bys Sygehus i Vejle 
Københavr.s Amts Sygehus, Clostrup 
Plejehiemmet, Viberg 


Amts og Bys Sygehus i Odense 
Københavns Amts Sygehus, Glcstrup 
Øresundshospitalet, Købenkavn 
Plejehiemmet, Ballerup 


Diverse hospitaler i Sverige 


Finsens Institut, København 


Alderdomshjem i Aarhus 


STENSLER THOMSEN's Eftf. 


J. VENDELBO JENSEN 


GENTOFTE 4314 


Udført malerarbejde på 


Københavns amts sygehus 1 Glostrup 


PEPERSEN (8 ANDERSEN 


GRUNDLAGT 1896 INDEHAVER SVEN-ERIK RUFF 


H. CC, ØRSTEDSVEJ 22'B -. CENTRAL 2365 
KØBENHAVN V 


Udført malerarbejde på Københavns amts sygehus i Glostrup 


Å 150 


RAPID 


kartoffelskrællemaskiner 


benyttes på 


næsten samtlige danske sygehuse 


Fabrikeres og leveres af 


JØRGEN JØRGENSEN?” s 
MASKINFABRIK 
Prags Boulevard 65, København 
Telf. SUndby 7701 


Leveret 2 stk. i rustfri udførelse til 


Københavns amts sygehus i Glostrup 


A.KUHN 


MASKIN- OG METALVAREFABRIK 


Hospitalsenge 


og alt inventar 


SYMFONIVEJ 27 
HERLEV 
FEFS94300 


Leveret sengene til 


Københavns amts sygehus 


i Glostrup 


TAPETSERERMESTER 


ingemann Pedersen 


HSCGJØRS TED SEVEJ47EVE 
TELEFON LUNA 3114-3182 


Speciale: 


GARDIN- OG TÆPPEARBEJDE 


Udført gardinarbejde 
på Københavns Amts Sygehus 
i Glostrup 


ss Se SR 


C. Holst Andersen ”/; 


Maskinfabrik og Kleinsmedie 


GLENTEVEJ 47 KØBENHAVN NV 
CENTRAL 1661 - TAGA 1661 


»HOLA« 


Garderobeskabe, Branddøre, Skyde- Hængsel- og 


Specialfabrik for Pladearbejde af enhver Art 
| Vippeporte, Stålkarme m. m. 


Leverandør til Københavns Amts 
Sygehus i Glostrup 


| I5I 


BRIX-PEDERSEN 


autoriseret installatør 


NØRREGADE 45 KØBENHAVN K 
GEN ERABREIE920 


Udført el-installationer 
på Københavns Amts Sygehus i 
Glostrup 


MAÅALERFIRMA 


HANS JENSEN 


STATIONSVEJ 11 VEDBÆK 
VEDBÆK 514-800765 


Udført malerarbejdet på 


sengefløjene på Københavns Amts Sygehus 


1 Glostrup 


BRDR. CARNERA 


grundlagt 1902 


Mosaik . Terrazzo 


Cementvarer . Granitogulve 


Kontor: Ndr. Fasanvej 99. Goth. 8007 
Fabrik: Kastanie allé 14. Damsø 4265 


Udført terrazzo og mosaik på Københavns Amts sygehus i Glostrup 


Den Danske Trådvarefabrik 


IRIS Ordo 


Glostrup 


Leveret og opsat hegn, 
porte og låger til K.A. S. 


Pen FEDE VLR 
= ET 707777 
Q 
TORN 
SØER 


GRØNDALSVEJ 21 - FA. 3096 


Udført isoleringsarbejdet i kedelhuset 
og hovedledninger i tunneler 


Glostrup Stenhuggeri 


Nyvej 2, Glostrup 
Tlf. 96 18 06 


Udført stenhuggerarbejde på 


Københavns Amts Sygehus i Glostrup 


Skorstenselementerne 
under opmuring 


belastning på ildstedet og reducere afsætningen | 
glanssod og dermed risikoen for skorstensbrand. De: 
uden er elementerne foroven forsynet med fals, hvor 
ved gennemgående furer undgås, og der sikres absc 
lutitæthed | 

Foruden normalelementer leveres røgrørselemer 
med indstøbt bøsning, renselemselement, konsolele 
ment (for udkragning ved træetageadskillelse) og al 
dækning. 

Kaminent-skorstenselementer mures ikke i forbanc 
med skillevægge og kan anvendes i hele skorstener 
længde. Konsolelementet benyttes til understøtnin 
af piben og som basis for eventuel skalmuring. | 

Uden skalmuring pudses piben og der inddække 
med blyplade og zinkløskanter. 

Boligministeriet har godkendt Kaminent til anven 
delse i én- og tofamiliehuse, såfremt skorstene ku: 
tilsluttes eet ildsted eller kedel med max. 3 m2 hede 
flade (modstrømskedler dog indtil 5 m2) samt even 
tuel vaskekedel. 

Elementerne fremstilles af Kåhlers Teglværk, Kor 
sør, og Maade Teglværk, Esbjerg. Teknisk servic 
ydes for Københavns vedkommende gennem Tegl 
værkernes Centralkontor. BC-T 


Isolerings-mdtter (tidl. ARKI) 


fabriksny — prisbillige 


30 og 25 mm. tangmåtter med crep- 
pet bitumineret kraftpapir i ruller 
go ctm:X 13 meter. 


prompte levering fra lager 


JUUL ANDERSEN & CO. KØBENHAVN V 
H. C. Andersens Boulevard 4 — Telefon Centra! 9017 


Gælder det Cirkulationspumper? 


Det skal være 


Krigers 


Crkutetta 


Absolut lydsvag 
og driftssikker. 


x Selvsmørende 

kx Ingen pakdåse 

x Ringe kraftforbrug 

X Tilslutning til 3 x 380 og 
1 x 220 volt 

x Anvendes til centralvarme 


og varmt brugsvand 


PUMPEAFDELING 


Stubmøllevej 35, Kbh, SV . Tlf, VAlby +10.778 


KREDITKASSEN FOR HUSEJERNE 
I KJØBENHAVN 


RÅDHUSPLADSEN 59 - KØBENHAVN V - TELEFON CENTRAL 14305 
KON KOR EEDER Tor TER ØR DAG ERE rs 


Lån ydes mod pant i faste ejendomme 
(dog ikke landbrugsejendomme) 


UDLÅNSOMRÅDE 
København, Frederiksberg og Gentofte kommuner samt i 
Københavns Amtrådskreds: Roskilde Amtrådskreds: Frederiksborg Amtrådskreds: 
Alle øvrige kommuner (enkelte ejerlag i Greve-Kildebrønde og Karlslunde-Karlstrup Birkerød, Farum og 
Høje-Tåstrup kommune dog undtaget) kommuner samt Solrød og Jersie sogne Hørsholm kommuner 


Rente 4/6 4"/2"/0 5%0 | 57/20 


Halvårlig ydelse 2.255" 0 2,47 "lo 2,69"/6 3,47 "[0 


Heraf bidrag til administrations- å 5 É ø 
0,0 0,0 0,0 0,05 
og reservefond 205 "fo 05/0 05/0 05 "0 


Opkræves med 1?/,, der kan fordeles over 
Indskud 2 terminer 


Ea = en 
Amortisationstid 120 terminer|120 terminer| 119 terminer! 60 terminer 


Forhåndslån ydes i ejendomme, der agtes bebygget, såfremt der stilles behørig bankgaranti eller anden statutmæssig sikkerhed 


oe ]!LCO hr rt tee 
Å 753 


Rengøring 


Rengøring 
Vindues- 
polering 


963325 


Rønvej 9 - Glostrup 


NYBYGNINGER-STORKØBENHAVN 


(tidl. entreprise Amtssygehuset 1 Glostrup) 


HENRY PETERSEN 


Tømrermester 
Østervej 63 Glostrup Telefon 960403 


Værksted: 


Odinsvej 21-27 Glostrup Telefon 960863-962833 


Udført Tømrerarbejde på 


Københavns Amts Sygehus i: Glostrup 


OSGÅRSVEESSER: 


Bygningsbeslag 


Gl. Kongevej 123, V 
Tlf. HIlda 3300 


Leverandør til K.A.S. 


Vilh. Jensen & Søn 


Murermestre 


Valby Langgade 139 København Valby 


ig SØN f, 7 lg 
Telefon Valby 1315 


Udført murerarbejde på Københavns Amts 


Sygehus i Glostrup 


Å 154 


Københavns amts sygehus i Glostrup 
Arkitekter: Martta Ypyå, Ragnar Ypyå og 
Veikko Malmio, Ss. A.F. A. 


Entreprenører ved bygninger og installationer 
Aarhus Boligstål A/S. Fa. Abrahamsen & Co. Maskin- 
fabrikken ,,Alba”. Alliance A/S. Ingeniørforretningen 
Andersen & Heegaard. Chr. Andersen A/S. Murer- 
mester Jens Aage Andersen. Civilingeniør Olaf An- 
dersen. Murermester J. P. Arnung. Atlas A/S. Botved 
A/S. Malermester Th. Bremholm Rasmussen. Bang & 
Olufsen A/S. Fa. Brix-Pedersen. Brøndbyvester Mølle, 
Fa. Oluf Brønnum & Co. Brønnum Maskinfabrik A/S. 
Burmeister & Wain A/S. Blikkenslagermester Axe 
Christensen. Fa. Johan Christensen & Søn. Fa. Brdr. 
Dahl. Fanalith A/S. Fa. Danol. Dansk Låse-Service. 
Dansk Lynaflederetablissement. Dansk Rullegardir 
Industri. Dansk Røntgen Teknik. Dansk Portfabrik. 
Dansk Servo Teknik. Dansk Siemens. Den danske 
Trådvarefabrik. Fa. Viggo Dencker. Blikkenslager 
mester Sv. Eckeroth. Fa. F. G. Eisensøe. Fa. Evers & 
Co. Expanko A/S. Finbad A/S. Fog & Mørup A/S! 
Fa. Fæster & Hansen. Fa. Gasaccumulator. Fa. Glen 
& Co. Glostrup kommunes tekniske forvaltning. 
Glostrup Stenhuggeri. Brdr. Gram A/S. Fa. Alex 
Grossmann. H. Grubert & Sønner A/S. Fa. Anthon 
Guhle & Søn. Fa. J. T. Haagerup. Civilingeniø 

P. Hasboe. Fa. Aage Havemanns eftf. Chr. Hjelm 
Bang. Snedkermester Thyge Hjelmsøe. Fa. Hoffman 

& Sønner. Fa. C. Holst Andersen. Hotaco A/S. Ika 
A/S. El-installatør Arne Jensen. Malermester Han 
Jensen. Glarmester Gunnar Jensen. Laurids Jensen & 
Co. Fa. Otto S. Jensen. Fa. Th. Jensen & Søn. Murer- 
mester Vilh. Jensens Søn ta AWEES Jensen Søn. 
Fa. Jørgen Jørgensen. Fa. Svend Kelsen. Fa. Kon 
& Lauritzen. Fa. Klemmensen & Nielsen. Fa. Laur. 
Knudsen. "Fa: Kruger fS KETSASSTEE AE arsen & 
Nielsen. Fa. Larsen & Pedersen. Fa. von der Lieth & 
E. Nielsen. Fa. Ludvigsen & Hermann, Lyfa A/S. 
Fa. E. P. Madsen. Fa. Manniche & Hartmann. Fa. 
Maritime Plastic. Georg E. Mathieasen A/S. Media 
A/S. Emil Meyers eftf. A/S. Fa. Oscar Meyer. Fa. 
Monberg & Thorsen. Fa. C. O. Miicke. Malerfirmaet 
Møllmann & Co. NESA. Fa. H. Nielsen & Søn. Fa, 
Kr. Nielsen & Søn. Fa. Ove Nielsen. Toft Nielsen & 
Vallø A/S. Nordisk Elektricitets Selskab. Nordisk 
Solar Co. A/S. Nordisk Ventilator Co. A/S. Norva A/S. 
Novus A/S. Fa. Odoricho. Fa. C. Olesen A/S. Fa! 
Chr. Olsen & Meilgaard Mortensen. Fa. Ewald W. 
Olsen: Fa. H. P. Olsen: & Søn. Fay Frode OS 
Co. Malerfirmaet Petersen & Andersen. Sander Han- 
sen A/S. Fa. Carl F. Petersen. Tømrermester Henry 
Pedersen. Phønix Tagpap og Vejmaterialer A/S. 
Fa. Louis Poulsen & Co. Anlægsgartner Poul Ras- 
mussen. Fa. Rustfri Industri. Rustfri Stålmontage A/S. 
Fa. Thomas Ths. Sabroe. Sanitas A/S. Fa. Edg. T. 
Scheuer. Fa. Thomas Schmidt. Siemens Røntgen A/S. 
Silvan A/S. Fa. Spang Nielsen. Stålvinduecentralen. 
Fa. Storno. Fa. Edv. Storr. Fa. Strenometer. Struers 
chemiske laboratorium. Strømmen A/S. Fa. Telefo- 
nico. Viggo Thorbeck A/S. Fa. Thomas B. Thrige. 


C. Møllmann & Co. 


Tlf. Minerva 1404 


Malermestre 


Nørregade 18, K 


Udført malerarbejde på Københavns amts sygehus 1 Glostrup 


en Ry 


VIKING COLOR 
akvarelblyanten 

til kunstneriske og tek- 

niske tegninger, kolore- 

ring af fotografier m.m. 


BEDT FIRE (sande 2 sr rn 


FUTURAL 


FREMTIDENS TAG 


taget, der byder de store fordele 


& udført af letmetal 
& hurtigt at oplægge 
& økonomisk i anvendelse 
& kræver ikke vedligeholdelse 
& besidder stor styrke 
& fuldstændig stormsikkert 
Godkendt & har god varmeeffekt 
til anvendelse & smukt udseende 
1 København e intet dilatationsproblem 


GODKENDT AF BOLIGMINISTERIET TIL BYGGERI 
MED STATSSTØTTE 


BRØDRENE DAHL 2/s 
København 
Ekspedition: Brødregaarden, Ottiliavej 15 Valby Tlf. 30 11 44 
Kontor: Industribygningen, Vesterbrogade 1, V Central 6585 
Aarhus Odense Nykøbing F. 
Brødregaarden Brødregaarden Brødregaarden 
Nørre allé 55 Sortebrødretorv 16 Frisegade 18 
Tlf. 27000 Il e344 Tlf. 85 36 55 


MT VIGGO DENCKER 


GI. Kongevej 136 - 138 


Ra 


Å 155 


Kbhvn. V. — ”C. 1188 


Å 156 


(AKA 


KAMMER 


OLIE og KOKS 


og sikrer Dem derved varme under 


| 


vanskelige forsyningsforhold, såvel 
som under driftsstop på oliefyret. 
Særlig fordelagtig for virksomheder 
med brændbart affald. 


2-KAMMER KEDLEN fremstilles 
med koksindfyring og udskæring for 
oliefyr placeret efter ønske. 


2-KAMMER KEDLEN er en stål- 
pladekedel med 100 ?/, vandkølet 
hedeflade, lille vandindhold og stort 
drivtryk. Såvel koks- som olieboxen 
er rigeligt dimensioneret. Kedlen er 
monteret med kortslutningsspjæld. 


2-KAMMER KEDLEN, der kan 
leveres med indbygget varmtvands- 
beholder, er overalt isoleret med 30 
mm Rockwool. Skriv eller ring efter 
beskrivelse, og forlang demonstra- 
tion. Aften- og søndagstelefoner: 
Gentofte 1101 og 850200. 


KRUSØE 
KUL IMPORT A/s 


Christians Brygge 28 . København V 


C. 35 30 


Fa. Axel B. Tjelum. Fa. J. Vendelboe Jensen. Fa 
H. J. Wengler. Vesta A/S. Fa. Viktoria Vinduer. Fa 
Wodschou & Co. Vølund A/S. 


Leverandører ved montering 

Lægeinstrumenter m. v.: 

Fa. Amplex. Arbo-Båhr & Co. A/S. Bang & Tegne 
A/S. Fa. Bie & Berntsen. Fa. Brock & Michelsen 
Fa. Dameca. Dansk Laboratorieudstyr A/S. Dans 
Røntgen Teknik A/S. Disa Elektronik. Fa. Vald. 
Foersom. Fa. Aage Havemanns Eftf. Holm & Haldb 
A/S. E. Kaisers laboratorium A/S. Media A/S. N.C: 
Nielsen A/S. Fa. Nyrop & Maag A/S. Fa. James Po- 
lack. Fa. Santax. Scanfors A/S. A/S Axel Schou. 
A/S Siemens Røntgen. Simonsen & Weels eftf. Inge- 
niørfirmaet M. P. Pedersen. Fa. Svendsen & Hagen. 
H. Struers chemiske laboratorium. Fa. F.A. Thiele. 


Møbler, tæpper m. v.: 

Fa. Bloch & Andresen. Møbelfabrikken ,,Frem". 
E. Kold Christensen A/S. Dansk Rullegardin Industri. 
Den blå Fabrik. Fa. Desmer Tæpper. Fa. L. F. Foght. 
Fredericia Stole- og Polstermøbelfabrik. Fællesforenin- 
gen for Danmarks Brugsforeninger. Fa. Gabriel. F Aa. 
Fritz Hansen. Fa. Iron Art. Næstved Møbelfabrik. 
Fa. Chr. Jørgensen & Søn. Fa. Georg Jørgensen &! 
Søn. A/S Kevi. Kihns Maskin- og Metalvarefabrik.! 
Magasin du Nord. Snedkermester Alfred Larsen. 
C. Olesen A/S. Fa. Møller & Landschultz. Fa. Holger. 
M. Nielsen. Tapetserermester Ingemann Petersen. 
Polexim Co. A/S. Louis Poulsen & Co. A/S. Fa. Rud. 
Rasmussen. Fa. Heinrich Roepstorff. Fa. Carl Hansen 
& Søn. A/S Getama. Samfundet og Hjemmet for 
Vanføre. Skive Møbelfabrik. Hovedstadens Møbel- og 
Madrasfabrik. Søborg Møbelfabrik. | 


Tekstiler m. v.: | 
Boesholm I/S. Fa. Kay Borch. Kittelmagasinet. Fa. 
Elof Nilsson. Fa. Schwarts Sengeudstyr. Fa. Svend 
Westergaard. Dansk Engelsk Madrasfabrik, Slumber 
Springmadrasser. 


Rullende materiel, brandslukningsmateriel m. v.: 
Fabrikken ,,Beka". H. A. Gruberts Sønner A/S. Fa. 
Oluf Brønnum & Co. Fa. P. Campens Maskinfabrik. 
Fa. Edmund Christensen. Fa. Ferro-Teknik. Fa. Er- 
ling Gad. Kolding Transportvognfabrik. Fa. Georg 
Larsson. Fa. V. Meyland-Smith. Nordisk Gummi- og 
Guttapercha Co. A/S. A/S Vesta. Fa. Brdr. Simons- 
gård. 

Isenkrara m. v.: 

Fa. Baadh & Winther. Fa. Ove C. Bjerregaard. 
Blindes Arbejde A/S. Fa. Otto Broe. Berkel A/S. 
Fa. Oluf Brønnum & Co. Fa. Bøgelund-Jensen. 
Brødrene Dahl A/S. A/S Dansk Forsølvningsanstalt. 
Købmand F. Hansen. Henrik Jensen A/S, Fabrikken 
»Divus". A/S H. Jessen. Fa. Jac. Nielsen & Co. Få 
Gustav Schack & Co. 


Kontormaskiner og -artikler: 


Fa. Max Bodenhoff. V. Richter A/S. Otto Thim's 
Boghandel. Citograf A/S. 


DANSK 
ANDELS CEMENTFABRIK 


NØRRESUNID BY 


IDEAL 1935” 


Den lille 
Gisterne 
med den 
Store 
Skylleevnes 


Skyllemængde: 
8 liter 


Moderne Type — kort Byggelængde. Forlang vore Cisterner 
med P. Kobling hos Deres Leverandør. 


+ »PHØNIX« 
+ »PHØNIX Model 33« 


+ »IDEAL 1935« 
SKYLLECISTERNER 


+ Universal Duplex 


ENS 
D … 
ÅHURTIGHÆRDNENDE 
PORTLAND CEMENT 


DANSK ANDELS GCEMENTFABRIK 
| NØRRESUNDBY 


Kan let paamonteres alle Cisterner med 
udvendig Trækarm, saa de bliver dobbelt- 
skyllende, hvorved der spares 30 pct. af 


| Vandforbruget. 
| NEFEFONFAALBORG"21000 MASKINFABRIKEN PHØNIX ODENSE A/s 
TELEGRAMADR. ANDELSCEMENT ØSTERGADE 3 ODENSE TELEFON 169 


s BOLIND 


INDKØBSCENTRAL FOR BOLIG- OG BYGGEINDUSTRI 


Mursten og cement 
Trappeløb 

Vaskerianlæg 

Kedelaniæg og radiatorer 
El- og gaskomfurer 
Gulvbelægning 

Køleskabe 


Varmemålere 


Banegaardspladsen 1" V . Tlf. Minerva 688 


ERE EET EG 


'Å 157 


TERMOGLAS 


METALPROFIL 


Alle oplysninger 

GLARMESTERFIRMAET 
C. L. CHRISTIANSEN & SØNNER 
Adelgade 31, København K, C. 4123 


Formgivet 
af førende 
fysiurger 


Operations- 
stol 
kr. 255,00 


SEERE 


KBHVN. K. 


VESTERPORT 


PALÆ » 507 


Å 158 


Meddelelser fra 


DANSKE 
ARKITEKTERS 
LANDSFORBUND 


Bredgade 66, København K 
Telefon ZMinerva 1290 


Adresseforandringer 


Boertmann, Mogens; bolig fra 
Niels Andersensvej 13B, Hel- 
lerup til Almevej 7, Hellerup. 
Telf. Hellerup 4084. øl 

Hansen, Ulla Magrethe; bolig 
fra Fuglegårdsvej 34, Gentofte 
til Juleborg, Sparebanksvågen 
62, Hagelsten, Stockholm. 

Hillers, John Brøndum; bolig 
fra Ørnegårdsvej 76, Gentofte 
til Sløjfen 46, Gentofte. 

Klok, Henning; ny tegnestue: 
Poul Erik Jensen & Henning 
Klok, Sct. Villadsstræde 1, 
Viborg. 

Odgård, Ole; bolig fra Budolfi 
Plads 5, Ålborg til Vesterbro 
62, Aalborg. 

Paludan-Muller, Flemming; 
bolig fra Østerbrogade 87, Ø 
til Boyesgade 8, V. Telf. 
Hilda 463. 

Thorsen, Preben; bolig fra Ved 
Volden 5, K til Søllerød Park, 
blok ts tnrsro mm Hotenenele 
Holte 2035. 


Meddelelser fra 


AKADEMISK 
ARKITEKTFORENING 


Nye medlemmer 

Bang, Jørgen; holig og legne- 
stue Rosenvængets  Sidealle 
SES ØRET aR 25077 

Bjørner, Annelise: bolig Jæ- 
gersborgallé 203, Gentofte. 
Telf. Gentofte 8140. 

Jonasson, Dane; bolig Gam- 
melmosevej 91, Lyngby. 7e6l/lf. 
87 06 87. 

Kjær, Jørgen; bolig Bregnevej 
SkOdense: FT elf 7307672 

Larsen, Poul Thobo; holig 
Niels Andersensvej 28, Hel- 
lerup 74 FA Helrupie520: 

Olrik, Hans Henrik; holig 
Slagelsegad ek RAV RR Ø: 

Sand, Tage; holig Kongshvile- 
vej 45, Lyngby. 7elf. 876575. 

Sørensen, Ole M.; bolig Erme- 
lundsvej 94, Gentofte. Tel/. 
Gentofte 3802. 

Zahle, Mette; bolig c/o arki- 
tekt M.A.A. B. J. Jørgensen, 
Linnégatan 6 a, Våxjo, Sve- 
rige. Telf. Våxj& 12729. 

Østergård, Finn Bjerre; bolig 
Søborg Torv 2, Søborg, Telf. 
Søborg 6700 lokal 224. 

Naur, Ida; bolig Niels Ander- 
sensvej 13 B, Hellerup. (Gen- 
indmeldt). 

Nørgaard, Logan; bolig Løg- 
størgade 17", Kbh. Ø. Telf. 
Øbro 1417 vega. 

Olesen, Tormod; bolig Søvang 
7, Hørsholm. 7elf. Hørsholm 
1348. Tegnestue Toldbodgade 
73, Kbh. K, Telf. Byen 6900 
(sammen med Erik Herløw) 

Skov, Jørgen; bolig Toftevej 
60, Nørresundby. 


ETALBOGSTAVER:SKRIFTAT 
HU 


KØBENHAVNS 
SKILTEFABRIK 


SR SE ET SS RS KN RV. WM 


Knabrostræde 9 
C.1693 


LTE-STEMPLER/'SKABELONER"-RELIEFSKILTEZ 


I9SDILSYITd-IITIYN SI TTIVW 


SIIM | 


MARCUSSEN 
A/S 


SSR UGE LER 


LÆSSØESGAÅADE 11 
Tif. Central 1158 
Tif. Luna 445 


CENTRALVARME 
Damp . Vand . Luft 


HOBENCO A/s, HYLLINGE 
TELEFONER 118 —125 


GE i Fee & søn 


vesterbrogade 196 . ve 1912 


boligindretning 
udstillingsmontage 


VERMICULIT 


til indblæsning i ydermure 
| efter - 


ca. 10.000 
huse isoleret 


VERMICULIT er godkendt af Boligmi- 
nisteriet, Københavns Magistrat og Byg- 
ningskommissionernes Fællesudvalg. 


Indhent oplysninger og forlang special- 
| - brochure hos en af de over 100 trælast- 
| og bygningsmaterialeforretninger landet 
| over, der disponerer over AERO-indblæs- 
| ningsmaskiner. 


) A. Rindom . Kampmannsg. 2 . Kbhvn. V . Mi +2222 


= anset og velset 


| 159 


RAPID 
CEMENT 


den ekstra hurtighærdnende 
PORTLAND-CEMENT 
- til betonarbejder, der haster 
- til støbning i koldt vejr 
- til præfabrikation og 
forspændt beton 


FORHANDLERE OVER HELE LANDET 


Det faste lån 


er fundamentet 


ns 


SE 


TER tift ren 
MED åg OlENU? LD 


Stiftet 1851,% 
gf i By 


V SÅ 
; SA Så 
bs YLE 
Lån med løbetid 60, 43 eller 30 år — samt i 
særlige tilfælde 10 år — ydes i faste cjendomme 


i by og paa land indenfor Østifterne og Samsø 
Cirkulerende kasseobligationer ca. 3,3 milliarder kr. 


Foreningens indskrivningsafdeling modtager til gratis op- 


bevaring og forvaltning obligationsbeløb fra kr. 10.000 


Jarmers Plads 2, København V . tlf. C. 8501 


M.H.JÆGER 


Aarhus 
Pengeskabsfabrik 
Grundlagt 1894 


Fabrik for 
Pengeskabe 


Panserdøre 
Boxanlæg 


H.H.BLUCHER & SØN 


SMEDEMESTRE 


RENTEMESTERVEJ 25 
Telefon C. 3143 


CHR. E. CHRISTENSEN 


Tømrermester og Entreprenør . 


Autoriseret Kloakmester 


Alt Bygnings=, Entreprenør- og 
Jernbetonarbejde 


Maltevangen 12 . Gentofte . Telf. Ordrup 4473 


E.PiHL MORTENSEN 


TØMRERMESTER 


MARSALAVEJ 15, KØBENHAVN S 
TELEFON: AMAGER 6811 


"s KLEINSMEDEN 


vV/ Holger Petersen 


Marienborgallié 69-71 e Telefon Søborg 2383 


ANDREASEN & HENNINGSEN 


CENTRALVARME e SANITÆRE ANLÆG 


Se (HFB; side 450 


PREVENIT 


SE SIDE 77 | SUPPLEMENT TIL GB3 


Å 160 


Fra Arkitektens Forlag 


Contemporary Danish Architecture 


CONTEMPORARY 
DANISH 
ARCHITECTURE 


redigeret af Finn Monies og 
Bent Røgind, med indledende 
tekst af Esbjørn Hiort. Mo- 
derne dansk bygningskunst fra 
de sidste 10 år. Stort billedstof. 
Teksten er udelukkende på 
engelsk. Pris kr. 32,00 


Indholdsfortegnelse 
for artikler på 
annoncesiderne 


Arkitekten nr. 3 
Byggeteknisk orientering 
Nyt byggemateriale — 
tiltmodeller seer AÅA 60 
Lettere tilpasning af 
gulv- og vægfliser ... 
Køkkeninventar samles 
i aluminiumsrammer Å 62 
Det er for dårligt (om 
malerarbejde mere A 64 
Mobil malermester.... A 66 
Sømlimede samlinger i 
trækonstruktioner ... 
Forskallingsdrager med 
forlængelsesmulighe- 
or eee ASTA 
»Tilt-up" af store ele- 
elementer på bygge- 
pladsen uden maski- 


A 60 


A 68 


MER SNE RESEN BEG 
Isolering af massive, 
fladettage meeen A 78 


Standard-Nyt (publika- 
tion fra Dansk Stan- 
dardiseringsråd) .... 

International standar- 
disering af uvurderlig 
betydnin skere A 82 

Håndværkerliste til 
Otto Mønsteds Kol- 
legrum mesterens A 82 

FN's tekniske bistands- 
programmer, ledige 
ekspertstillinger i Pa- 
kistan og Central- 
AMMENIK AS EDER A 84 

Spørgsmål og svar vedr. 
konkurrence om en i- 
drætshal i Haderslev A 86 


A/s E. NIELSEN 


mekaniske 
stenhuggeri 


grundl. 1797 


k 


Tlf. Central 3006 - 8506 
ALDERSROGADE 


Firma CHR. HANSEN 


ENTREPRENØR 


Vi er specialiseret i hel | 
eller delvis nedrivning | 
af gamle ejendomme og | 
bygningsforandringer af | 

enhver art. | 


Tilbud og overslag gives 
med kort varsel uden 
forbindende. 


Køb og salg af brugte 
materialer 


Frederikssundsvej 129 | 
Telefon: Bella 129 


Aktieselskabet 


SILVAN 


Maskinsnedkeri 


og 
Trælasthandel 
Vagtelv. 21 


København F 
Telefon: "1978 


GOTH.9212 
GOTH. 2441 


HOVERBY 


ALLEGAODE 23 


BEN GERES 


ATELIER 


ELEKTRA 


Tif. Mi. x4222 


Firma R. Reusch 


V/ SMEDEMESTER E.S. HANSEN 


Herlev Hovedgade 213 
Herlev 


Tlf. 94 25 64 


Alt smedearbejde udføres 
speciale: Bygningsarbejde 


VIKTORIA 


VIPPE-VINDUER ØE 


REPRÆSENTATION OG FABRIKATION [FOR JYLLAND 


Marcus Pedersen & Sønner 


aa = SNEDKERMESTRE 
ETABL. 1907 
TELF. AALBORG (081) 34066+ 


Se (HFB; side 380 


Friskluftventilen 


Stenba 


fremstilles i 2 størrelser og benyttes så- 
vel til bolig- som industri- og landbrugs- 
byggeri. Ventilationsåbning 13/4 X 13!/2 
cm samt 13!/,X 36 cm til brug for indu- 
stri- og landbrugsbyggeri. 


Sr er 


Anvendes af: 

Den kgl. grønlandske handel & Arbejdernes Andels-Boligforening + 
Københavns almindelige Boligselskab x+ Dansk almennyttigt Bolig- 
selskab x Socialt Boligbyggeri x Fagforeningernes Boligforening m. fl. 


Maglekilde Maskinfabrik & Jernstøberi 


Roskilde + Telefon 41 


TGI 


Sikkerhedsstillelse 


for entrepriser og leverancer 


Dansk Kautionsforsikring- 
Aktieselskab 


GI. Torv 14 Telefon 6143 København 


"2 


Car. C. RaXAR & Co. 


SHELL-HUSET TELEFON 7181 


JERN . STAAL 


il, 


MURERSVENDENES AKTIESELSKAB 


TIKØBGADE 9 . C. 6416 


PLENAVISTA Jforsaisvinduer 


Patent 

Godkendt til statslånsbyggeri 
Består af en glasrude i en gummiramme og fastgøres 
med specielle vridere. Ses næsten ikke, har fuld lys- 
gennemgang, er nemme at håndtere og er billige. 


Fremstilles og anbringes af glarmesteren. 


A.SCHACK-NIELSEN 


Torvet 6 & Horsens & Telefon 2 32 01 


Bogen om Arne Jacobsen 


Indholdet i denne ny udgave af bogen om Arne Jacobsen 
er udvidet med mange eksempler på arkitektens seneste 
arbejder, således at bogen nu er ført a jour og giver et 
godt overblik over Arne Jacobsens virksomhed fra 1928 
til idag: 

Bogen om Arne Jacobsen er redigeret af arkitekt Johan 
Pedersen og udsendt af Arkitektens Forlag. 

Bogen er nu på 119 sider og koster indbundet kr. 32,—. 


fabrik i Ålborg 


trappe i 
Rødovre Rådhus 


dørgreb 


hus på Sjællands Odde 


Å 162 


Arkitekten nr. 4 
Hospitalsplanlægning 
Den nyeste udvikling. . A 92 
Glasfiber til akustisk 
kontrol i hospitaler . 
Planlægning af opera- 
tionsafdelinger seer 
Chiquicamata hospital, 
Chile — Forudsætnin- 
ger og begrundelse for 
planlægningen 
The National Institute 
of Health, Bethesda, 
MD — Operationsud- 
styr til cardiovascolo- 
giske og neurologiske 
operationer. — Bag- 
grund for arkitekter- 
nes planlægning . 
Medicinsk og 
Harlan Memorial Hos- 
pital, Kentucky .... 


Å 110 


AÅ 118 


Å 130 


VARESA: 
A 138 


Å 140 


Byggeteknisk orientering 


Moderne kontormøbler Å 142 
Nyt skorstenselement.. A 148 
Håndværkerliste og le- 
verandørliste til Kø- 
benhavns amts syge- 
hus 1 "Glostrup ER 
Meddelelser fra D.A.L. — 
adresseforandringer 


og nye medlemmer . A 158 


STILLING SØGES 
Ung pige til tegnestue. 


Afgangsbevis som teknisk teg- 
ner, perfekt i maskinskrivning, 
vant til beskrivelser og alt på 
tegnestue forefaldende. Billet 
mrk. 960 til Arkitekten, Bred- 
gade 66, K. 


STILLING TILBYDES 


Arkitekt. Første-mand til teg- 
nestuen søges. Skriftlig henven- 
delse ønskes. S$7gurd Madsen, 
Kolding. 


Erfaren medarbejder søges 
til bolig- og institutionsbyg- 
geri. AÅmmentorp &  Haubroe, 
PA. 458-488" 


Hoyskolearkitekt med en 
del praksis ansettes snarest. 
Alsidig arbeide. Hybel kan 
skaffes. Olav Søndrol, arkitekt 
M.N.A.L., Kristiansand, Norge. 


Yngre arkitektmedarbej- 
der med nogen tegnestueprak- 
Sis søges snarest til interessante 
opgaver, fortrinsvis skolebyg- 
geri. Wæels Albretsen, arkitekt 
M.A.A., Algade 76, Ringe, tlf. g0. 


Danske arkitekters tegne- 
stueservice 

Lad D.A.T. hjælpe Dem med 
tegnearbejdet. Henv. A. A. 
Bredgade 66, eller tlf. Farum 
506. 


DUPLIKERING 


Byggebeskrivelser, referater og 
renskrivning af statiske bereg- 
ninger. Duplikeringsbureauet 
Dania, Minerva 428. 


Zinktryk og Lystry 


xByen 7457 - Byen 351 


ATELIER ALFA 


Lyskopieringsanstal 
Frederiksborggade 


JOHAN 
lg OG SØN 


d 


IT OT TD 
u w 


Malerfirmaet 


L.WISMANN 


v/ KNIGGE OLSEN 
oo 


KONTOR OG VÆRKSTED ; 


DUEVEJ 108 


TELEFON : 


GOTHÅB 1479 


Hegn . Gitre 
Trådkurve . Gelændere 
Porte og låger 


Alt smedearbejde 


EMIL DEDERDING 


Glasvej 10 . Tlf. Ægir 103 


KØBENHAVNS TØMRERLAUG 


| TØMRERMESTER-, SNEDKERMESTER- og 
| BYGMESTERFORENING 


Nybrogade 20 x København K 


Lauget har organisationsmæssig overenskomst med: 
| HUSTØMRERNE 
| BYGNINGSSNEDKERNE 
| JORD- & BETONARBEJDERNE 


' A/S KORSØR GLASVÆRK 


FABRIKATION AF VINDUESGLAS 


"A/S CUDOGLAS 


FABRIKATION AF DOBBELT-RUDER 
TEKN. AFD.: EWALDSGADE 9. LU. 2801 


| 5 ÅRS GARANTI 


billigere 
hurtigere 


bedre 
Ang. tekniske oplysninger se ILD side 76 


GODKENDT TIL 
BYGGERI MED 
STATSSTØTTE 


Em 


…— AXEL PRIOR 


| AKTIESELSKAB 
| TRÆFIBER ISOLERINGSPLADER 
Den danske »DANATEX« med den glatte overflade 
bløde ca. 12 mm tykke — halvhårde ca. 6 mm tykke 
12 mm bløde fasede DANATEX loftsplader 
KK XX x 
"| HÅRDE OG HÆRDEDE TRÆFIBERPLADER 


| De originale »MASONITE« 3/, og 5 mm tykke 
| PERFOREREDE hårde TRÆFIBERPLADER til akustiske formål 


Bredgade 33 Telf. C. 23 Køvnenhavn K 


OLSIO rr se 


[763 


ROBERT 
RASMUSSEN 


Skt. Gjertrudsstræde 6 
Central 202 og 11.302 


Sintrede og Glaserede 


MOSAIKSTIFTER 


Mange lagerfarver 


Levering i mønstre efter ønske med kort varsel 


VENG CHRISTENSEN & CO. A/s 
tidl. Københavns Væg- & Gulvfiselager A/S 


GL. KONGEVEJ 33 . KØBENHAVN V . TELF. C. 7890 


TØMRERSVENDENES AKTIESELSKAB 


Alt tømrerarbejde udføres 


DEGNEMOSE ALLÉ 28 TELEFON BELLA 7170 


Fundamentforstærkning 


med hydraulisk nedpressede megapæle 
(forlang vor udførlige brochure) 


Grundundersøgelser 


med sondebor, vingebor, kandebor, 
fjedervægtskegle etc. 


Pilotering 


(også indendørs, i kælderrum etc.) 


C.T.WINKEL% 


HELLERUPLUND ALLÉ 21 - TLF.'ME. 7103 


Referatkort til nr. 3 og 4 


727.3:728.54 


OTTO MØNSTEDS KOLLEGIUM 

Arkitekter: A/S Dominia, ved arkitekter M.a.Aa. P. Søgaard og 

Mogens J. Pedersen, medarbejder Ole Sørensen 

Ingeniører: A/S Domina's ingeniørafdeling 

Kollegiet indeholder 307 enkeltværelser fordelt på 10 etager, samt boliger for efor og 
portner i terrænetage. Kollegiet er åbent for både kvindelige og mandlige handelsstuderende 
og polyteknisk studerende. Der vises planer, axonometrisk fremstilling af konstruktionen, 


eksteriør- og interiørfotografier. g sider. 


Arkitekten nr. 3/1959 side 45 


KROEN VED LANGESØ 
Arkitekt: Verner Panton 


Den her viste sommerrestaurant er en tilbygning til kroen Kom igen, der ligger ved lande- 


vejen mellem Odense og Middelfart. Der vises to eksteriørfotografier og et interiør. 2 sider, 


Arkitekten nr. 3/1959 side 54 


KØBENHAVNS AMTS SYGEHUS I GLOSTRUP 
Arkitekter: Martta Ypyå, Ragnar Ypyå og Veikko Malmio, s.A.F.A. 


De finske arkitekter fik i 1951 1. præmie ved konkurrencen om sygehuset i Glostrup. Pro- 
jekteringen påbegyndtes i slutningen af 1951. Når sygehuset i 1960 er færdigt vil det 
rumme plads til 782 senge, der vil dog være en mulighed for videre udbygning med plads 
op til 1000 til 1200 patienter, 

Ragnar Ypyå skriver om sygehusets projektering, og der vises beliggenhedsplan, etage- 
planer og snit samt eksteriør- og interiørfotografier. 21 sider. 


Arkitekten nr. 4/1959 side 61 


CARL J.HANSEN & SØN 
Murermestre og Entreprenører 


Omøgade 13. Telf, Ryvang 2370-2379 
Privat Telf. Helirup 2501 


Å 104 


Firma | 
H. Schiibelers Sønner | 


Malermestre 
Kontor og værksted 


Slagelsegade 5 . C. 4206 


FJEDRENDE Elasto gulve 


til gymnastiksale og sportshaller 


ELASTO GULVKOMPAGNI 


NYKØBING F . TELEFON 85 01 20 


LØGSTRUP 
ÆGIR "8700 & HØYER FREDERIKSBORGVEJ1.I 


INGENIØRFIRMA 


VARMI! 


BYGNINGSSNEDKERNES %/8 
Hillerødgade 20 — København N 
e 


Maskinsnedkeri og Listefabrik 
Alt Bygningsarbejde udføres 


Telefon 14769. 11234 


Tømrerfirmast 


H. P. KASTRUP-NIELSEN 

v/ AXEL KASTRUP-NIELSEN 
CJFSRICH'SV EJE 6S 
TELEFON GODTHAAB 143 
PRIVAT: = 4379 


CARL V. CHRISTIANSEN 


Malermester 


Runebergs Allé 6, Søborg Tlf. Søborg 2780 


Udført 
glarmesterarbejde 


Glarmester på K.A.S. 


ANTHON GUHLE & SØN 


Strandvej 335, Klampenborg . Telefon Ordrup 243 — 8243 


ALVA JØRGENSEN 


TØMRERMESTER 
Rosenørnsallé 27, V . Telefon Nora 6685 


Alt bygningsarbejde . 
Udstillingsarbejde . 


Fabriks- og lagerinventar 
Maskinforarbejdning 


| Jørgen Risgaard 
Gustav Adolfsgade 3 . Øbro 5454 


MURERARBEJDER . KLOAK . JERNBETON 


PAPIRVARER - KONTORSAGER - TRYKSAGER 
Tegnesager . Opbevaringsmapper til Tegninger 
KNABROSTRÆDE 1A - TELEFON C. %13674 . 14063 


v/ HARALD FRIEDMAN N 


il F. Friedmann & Søn 
| 


> Fortunstræde 4 . Telefon 2716 SE nn 
I Mi alerfirma ger i ethvert Metal. 
Tee Bogstaver leverer 


NYTORV 11 
Telefon Minerva 1760 


MALERFIRMÅET 


AXEL SEERUSEN 


Central 367O 


OR 
ØL 
KT-DAMGÆARDJENSEN 


TELEFON "315 55 - AARHUS + ROSENKRANTZG. 12 
LYSKOPI - ZINKTRYK - TEKNISK FOTO - MASKINSKRIVNING 


Jernbeton 


RASMUS SØRENSEN 


Murermester og Entreprenør 


ROSKILDE TELF. 550 


TØLLNER JOHANSEN & CO. 


JULIUS NIELSEN & SØN 


TØMRER- OG SNEDKERARBEJDE 


Ingemann Larsen 
MASKINSNEDKERI 


Lindgrens Alle 5 . Telf. Amager 2926 . Privat Amager 7746 


Malerfirmaet 


JOHAN N. SCHRØDER 


Griffenfeldsgade 13 — Telefon Central 974 


Ryvang 1225 


Anbefaler fig med udførelfen af tømmerarbejde 
Alt bygningsarbejde overtages i entreprife 


VIPPEPORTE 
SERIEFREMSTILLEDE 
FRA KR. 415.— 


Lad os give Dem et tilbud 


»RECORDPORTE« 
Roskildevej 374 


VALBY Telf. 70 06 44 


L.A. LARSEN & SØN 


Blikkenslager og aut. gas- & vandmester 
LØNGANGSTRÆDE 21 
Talefon Byen 6946 
anbefaler sig med ait til faget henhørende 


e Efter Deres 


Tegning 


vi i alle Størrel- 


ser og Stilarter. 


LauritzRasmussen 
Kgl. Hof-Broncestøber 
Raadmandsgade 16 Tlf.C. 5762 


Alt bygningsarbejde udføres 


FULL LEE LE LL LL LEE LEE LEE EET EET EEDES 
FOLDEDE N ER ELLE LEE E ELLE TEE LEE LEE LEE E EL E BE LEE EET EL ELLE ELLE LETTER ELLE LEE LENS 


SUD ER EDER ERE EEK ENERET ERE EET E EDER KEDE ERE LE EL 


& Søn 


MASKINSNEDKERI 


rr P. K. Hvid 


BYGNINGS- & 
INVENTARSNEDKERI 


Tømrerfirmaet 


Th. VB. Stillinge & Co. Ulg 


Sejrøgade 11 . 


Fenrisgade6 -=»N 
Telefon Central 14084 


PETERSEN & OLSEN ”/s 


(Dansk Rør og Fittingsfabrik) 
Kildebakkegårds Allé 150, Søborg . Tlf. Søborg 8686 
CENTRALVARMEANLÆG 
SANITET & BLIKKENSLAGERARBEJDE 


Firmaet 


P.J. STORM 


TØMRERMESTRE 
Tesdorpfsvej &å 


Central 5172 


Se '(HFB; side 52 


Nybygninger 

Akustisk regulering 
Inventar til fabriker 
og en gros virksomheder 
Radiomaster 

Opstilling til jernbeton 


HVORFOR BØR DE 
FORESKRIVE FLAMINGO 

T. S.K. BRYSTNINGSELEMENTER 
| DERES NÆSTE BYGGERI... 


Fordi de nye T.S.K. elementer (pat. anm.), sammenklæbet af en Eternit-, Flamingo- 
og Gipsonitplade, opfylder alle de krav, man i dag kan stille til et element: 


41 Stabilitet: Eternit- og Gipsonitpladen får langt større styrke, når de klæbes på 
"”… en Flamingo Foam isoleringsplade. 


2. Bedre isolering — uden komplicerede membran- og ventilationskonstruktioner. 


Nedsat byggetid: Elementerne klæbes blot sammen — ofte på byggepladsen — 
3. monteres ligesom et vindue. 


Simplere konstruktion — uden træ, der kan slå sig eller rådne — uden skæm- 
4. mende skruer. 


S$CTlamingo 


Lavere pris pr. m? — En alm. væg til eenfamiliehuse, incl. bærende søjlekonstruk- 
"… tion og 5 cm Flamingo (samme tykkelse som i kølerum): ca. kr. 44,—/m? opsat. 


Eternit- og Gipsonitpladen limes på Flamingo 
Foam plader med Flamingo Loftsklæb. 

Den simple sammenklæbningsinstruktion sendes på 
forlangende. 


- elementer, kan ofte betale elementernes pris. 


Nedsatte vedligeholdelsesomkostninger: Ved at foreskrive Flamingo Foam 


.… »Grønt Mærke" — den vandskyende kvalitet, undgår man evt. udskiftning af 
(Illustrationen er fra Flamingo's engelske brochure). fugtig isolering efter nogle års forløb. 


5 
6 Pladsbesparende: Det indvundne gulvareal, der opnås ved brugen af tynde T.S.K. 
7 


Det er med T.S.K. elementerne blevet muligt at bygge elementhuse til virkeligt konkurrencedygtige priser. Må vi give Forslag til Deres næste byggeri. 


FLAMINGO FOAM AKTS. JYDSK FLAMINGO 


Gustav Adolfsgade 3, Ø - ”TRIA 940 - ØBRO 7646 Borgergade 2, Randers - Telefon 4719 


Bianco Lunos Bogtrykkeri A-S, Kbhvn. 


